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머 리 말 

위대한 령도자 김정일대원수님께서는 다음과 같이 말씀하시였다. 

《집단의 발전을 확고히 보장하면서 매 사람의 소질과 재능물 꽃 
피워주는것은 우리 나라 사회주의교육의 커다란 우월성이며 뛰여난 소 
질과 재능믈 가진 학생들믈 선발하여 체계적으로 교육하는것믄 전문분 
야의 특출한 인재를 양성하며 과학기술교육의 전반적수준을 높이는데 
서 중요한 의의를 가집니다.》 

위대한 장군님의 말씀을 높이 받들고 출판사에서는 뛰여난 학 
생들이 물리지식을 더욱 폭넓고 깊이있게 소유하도록 하기 위하여 
이 책을 내보낸다. 

이 책에서는 지난 기간 국제물리올림픽경연에서 제시되였던 여 
러가지 문제들과 그밖의 비교적 어려운 물리문제들을 력학, 열학， 
전기학，광학，현대물리초보 등의 순서로 제시하고 그 뒤에 답과 풀 
이방향을 구체적으로 설명하는 형식으로 서술하였다. 여기에서 올림 
픽 경 연모의 문제 들은 국제 물리 올림 픽 경 연과정 에 나왔던 문제 들이 다. 

이 책 에 제시된 문제들은 중학교 물리 교육내 용들을 충분히 고 
려한것들이지만 뛰여난 학생들의 지식정도에 맞게 보다 높은 수준 
에 이론것들도 있다. 한편 일부 문제들은 응용능력，창조적사고능 
력을 계 발시 킬것을 목적으로 린접과목들과 련관시켰으며 더 나아가 
서 첨 단과학기 술분야의 최 신성 과들과도 련관시 켰 다. 때 문에 문제 들 
을 리해하고 푸는 과정자체가 뛰여난 학생들에 대한 일련의 새로운 
교육과정으로 된다. 

일반적으로《어려운 문제》라고 할 때 이것은 기본상 두가지 
형태의 문제들로 갈라볼수 있다. 

그 첫째 형태는 단순한 좁은 범위의 문제인것이 아니라 종합적 
인 성격의 문제들이다. 이런 문제들을 원만히 풀자면 물리학의 기 
초개 념들과 법 칙들을 명백히 알고있어 야 할뿐아니 라 물리 과목에서 
배운 여러가지 지식들, 지어는 다른 과목의 지식까지도 능숙하게 
결합시킬줄 아는 능력을 소유하여야 한다. 

두번째 형태는 현실과 밀접히 결합되여있는 응용성이 높은 문 
제들이다. 이런 문제들을 능숙히 풀려면 주위현실에 대한 폭넓고 
깊은 지식을 가지고있어야 할뿐아니라 복잡하게 엉켜있는 여러가지 
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현상들을 통하여 하나의 본질적인 합법칙성을 찾아내는 능력을 부 
단히 키워나가야 한다. 

어려운 문제들을 많이 풀어보는 과정에 하나를 통하여 여러가 
지 지식을 습득할줄 아는 능력을 키워나가게 되며 자기자신에 대한 
자신심과 긍지감도 생겨나게 되는것 이 다. 

문제풀이과정은 답을 맞추는것으로 끝낼것 이 아니 라 반드시 그 
과정을 종합적으로 재분석해보고 그 결과를 어떻게 실천응용에 합 
리적으로 적용하겠는가 하는 가능성들을 최대한 람구해나가는 과정 
으로 되여야 한다. 그래야 현실적으로 제기되는 과학기술적문제들 
을 능숙히 해결하는 능력을 키워낼수 있으며 나아가서 새로운 과학 
적 탐구와 착상의 실머 리들도 찾아낼수 있게 된다. 

이 책이 위대한 김일성조국，김정일장군님의 나라를 경애하는 
김정은선생 님의 령도따라 만방에 빛내여 나가는데 적극 이 바지 하는 
물리학부문의 뛰여난 소질과 재능을 가진 학생들을 적극 키워내며 
옳게 선발하는데서 적으나마 이바지되기를 바란다. 
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제 1 장. 운 동 학 


I 

1. 어떤 사람이 기지역에서 1_지역까지 처음에는 기차를 타고 그 

다음에는 자동차를 타고갔는데 기차의 평균속도는 60 km / h , 자 
동차의 평균속도는 40 km / h 이다. 첫번째 경우 절반시간동안 기 
차를 타고가고 절반시간동안은 자동차를 타고갔다. 두번째경우 
절반거 리는 기 차를 타고가고 절반거리는 자동차를 타고갔다. 1 
에서 까지의 운동을 직선운동이 라고 하면 첫번째 경우와 두번 

째 경우의 평균속도는 ( ) 이다. 

1) 둘다 50 km/h 

2) 둘다 48 km/h 

3) 첫번째 경우 50 km 八！，두번째 경우 48 km/h 

4) 첫번째 경우 48 km / h ， 두번째 경우 50 km/h 

2. 그림 1-1-1 에 세 질점 ᄀ， u , 도의 5々그라 
프를 보여주었다. 그림에서 알수 있는바와 같 
이 以시간동안에 ( ) 

1) 기의 변위 가 제 일 크다. 

2) n , L , n 의 변위는 서로 같다. 

3) 1의 토정이 제일 크다. 

4) n 의 로정 이 의 로정보다 크다. 그림 1-1-1 

3. 그림 1-1-2 에서 M , N 은 같은 축을 가진 두 
개의 원통의 자름면이고 요는 외부원통의 반 

경 이 다. 내부원통의 반경은 요보다 대 단히 작 a 

아서 무시할수 있 다. 통의 아래 쪽과 웃쪽은 

모두 막혀있으며 두 통사이에 는 진공이 보장 L 

되 여 있 다. 두개 의 통이 서 로 같은 각속도 0 ) nu 1 - 1-2 

로 하나의 축(그림에서 종이면에 수직)을 중 

심 으로 등속으로 회전하고있다. M 통내부에 실름 S ( M 통의 축과 
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평행이다.)를 통해 속도 마와 m 을 가지고 련속적으로 미립자들 
을 방출하는 장치가 설치되여있다. 실름 은의 자리에서 방출될 
때 미립자들의 처음속도의 방향은 원통의 반경방향이며 N 통에 
도달하면 거기에 붙는다. 만약 R, 마와 巧이 모두 변하지 않고 
co 가 어떤 적 당한 값을 취한다면 

1) 미립자들이 N 통에 떨어지는 자리는 b 와 a 사이의 좁은 띠 
구역 이 다. 

2) 미립자들이 N 통에 떨어지는 자리는 어떤 장소 례들면 실 
름과 평 행 인 좁은 띠 모양의 b 자리 이 다. 

3) 미립자들이 N 통에 떨어지는 자리는 각각 어떤 두 곳 례하 
면 실름과 평행인 좁은 띠모양의 b 와 c 자리이다. 

4) 시간이 대단히 길면 N 통우의 곳곳에 미립자들이 떨어지게 된다. 

4 . 교예배우가 드림선우로 4개이 작은 공을 순차적으로 던지는데 
매 공이 올라가는 최대높이는 1.25 m 이다. 이 교예배우가 한개 
공을 올려던지 고 즉시 다른 공을 받는데 공중에 는 3개 의 공이 
떠있고 손에는 1개의 공이 머무른다면 매개 공이 손에서 머무르 
는 시 간은 얼마인가? 

5 . 그림 1-1-3 에서 보여주는바와 같이 
두 물체 A , B 를 서로 끈으로 련결하 
고 물우에서 운동시킨다. a =30° , 

0=45ᄋ 일 때 물체 A 의 속도가 2 m/s 
이면 물체 묘의 속도는 얼마인가? 

6. 한대의 소형밀차가 수평면우의 긴 
직선자리길을 따라 등속으로 오른쪽 
방향으로 운동한다. (그림 1-1-4) 

집 초가 잘되 는 레이 자장치 가 소형 회 
전대 보우에 설치되여있는데 궤도까 
지의 거리 MN 은 c /=10 m 이다. 회 
전대 는 등속으로 회 전하며 레이 자빛 
묶음은 수평면내에서 복사되는데 복사되는 주기는 r =60 s , 회 
전방향은 그림과 갈다. 빛묶음과 MN 사이의 각이 45°일 때 빛 
묶음이 차에 와닿았고 At= 2.5 s 지나서 빛 묶음이 다시 차에 
와닿았다면 이 차의 속도는 얼마인가? 
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7 . 우산을 펼쳤을 때 변두리로부터 우산대까지의 반경은 r 이고 변두 
리로부터 땅면까지의 높이는 쇼이다. 이제 각속도 «로 우산대를 
돌려 등속으로 회전하게 하면 비방울이 변두리로부터 뿌려져서 
땅우에 원둘레 를 만든다. (우산면을 수평 면으로 가정한다. ) 

1) 비방울이 우산면으로부터 뿌려진 후에 어떤 운동을 하는가? 

2) 뿌려 진 비 방울이 땅우에 만드는 원의 반경을 구하여 라 


8. 그림 1-1-5 에서처럼 반경이 及인 원기둥체가 두개의 수평나무판사이 

에서 굴러가고있다. 두개의 나무판자는 
갈은 방향으로 수평운동을 하며 均이 
다. 원기둥체와 두 나무판자사이에 호상 
마찰이 없다면 원기둥체의 회전각속도는 
얼마인가? 또한 원기둥체중심 O 의 수평 
운동속도는 얼마인가? im 1 - 1-5 

9 . 그림 1-1-6 과 같이 너비가 c 인 직선 

도로를 따라 똑같은 차들이 속도 I ；로 
한 직선을 따라 지나가고있다. 차의 
너 비 b , 앞차의 뒤부분과 뒤 차의 앞부 
분사이의 거리는 이다. 사람이 최소 그림 1-1-6 

한의 속도로 직선을 따라 도로를 가로 
건너가는데 걸리는 시간은 얼마인가? 

10. 그림 1-1-7 에서 a , b 는 두 단계의 항행 에 
서의 함선의 운동방향과 파도치는 구역의 
경계선을 보여준다. 제1단계 항행에서는 
물이 정지되여있다. 제2단계 항행에서의 
물이 흐름방향을 화살표로 나타냈다. 두 
단계의 항행 에서 땅(지구)에 대 한 함선의 
속도가 다같이 18 km 八1라면 물의 흐름속도는 얼마인가? 

11 . 쥐가 동굴을 떠나서 직선을 따라 전진하는데 쥐의 속도는 동굴 
까지의 거리에 거물비례한다. 쥐가 전진하여간 거리가 다 일 
때 기 위 치 에 서 속도가 마이 라면 손 인 때 L 위 치 에 서 의 속도 V2 



그림 1-1-7 







은 얼마인가? 1위치에서 L 위치로 가는데 걸리는 시간은 또 
얼마인가? 

12 . 그림 1-1-8 에서 보여준것처럼 경사각 
이 a 인 경 사면웃쪽에 일정한 점 ◦가 
있다. 이제 한 질점을 O 에서 정지상태 
로부터 미끄러운 경사홈을 따라 경사면 
까지 내려보내려고 한다. 경사홈과 드 
림선방향이 이루는 각 分가 얼마일 때 
질점이 ◦점에서 경사면까지 도달하는데 걸리는 시간이 가장 
짧은가? 
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13 . 포물선의 방정식 7 = 보一 이 주어졌다. 물리적방법을 적용하여 
임의의 X 위치에서 포물선의 곡률반경 을 구하여 라. 

14 . 반경 이 及 인 반원기둥체가 수평방향을 따라 오른쪽으로 가속도 
a 로 등가속운동한다. 반원기둥체우에 수직으로 아래우방향으 
로 움직 일수 있는 막대기 가 놓여 있다. (그림 
1-1-9) 반원기둥체의 속도가 z ; 인 때 막대 
기와 반원기둥체와의 접촉점 P 와 반원기둥 
체중심의 련결선이 수직방향과 이루는 각이 
0 이 다. 수직 으로 세운 막대기의 운동속도 
와 가속도를 구하여 라. 

15. 그림 1-1-10 과 같이 하나의 수직평면 
안에 두개의 수평자리길이 있는데 그것 
들사이의 거 리는 A 이고 자리길우에 두 
개의 물체 A 와 묘가 있다. 이것들은 
고정도르래를 통해 늘어나지 않는 가벼 
운 끈으로 서 로 련결되 여있 다. 물체 A 
는 아래쪽 자리길에서 ^속도로 등속운동한다. 끈과 이 자리길 
사이의 각이 30°로 되는 순간 끈 BO 의 중심점 근에 붙어 있던 
작은 물방울 P 가 끈과 분리된다. 끈 BO 의 길이는 도르래의 
직경보다 훨씬 크다. 

1) 작은 물방울 P 가 끈에서 리탈될 때의 속도의 크기와 방향 
을 구하여 라. 

2) 작은 물방울 P 가 끈으로부터 리탈되 여 아래 자리 길 에 떨 어 
지는데 걸리는 시간을 구하여라. 


30 ^ 


i 1-1-10 
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제 2 장. 운동법칙 


1. 한 물체가 경사각이 e 인 경사면우에 놓여있는데 이 경사면은 
가속도 a 로 올라가는 승강기 안에 설치되 여 있다. (그림 1-2-1) 
물체가 언제나 경사면에 정지되여있다면 아 
래의 설명중에서 정확한것을 선택하여 라. 

1) 0가 일정할 때 a 가 크면 콜수록 물체 
가 경사면을 수직으로 누르는 압력은 
작아진 다. 

2 ) 0가 일정할 때 a 가 크면 콜수록 물체 
와 경사면의 마찰력은 점점 작아진다. 

3) a 가 일정할 때 0 가 크면 콜수록 물체 가 경 사면을 수직 으 
로 누르는 압력은 점점 작아진다. 

4) a 가 일 정할 때 0 가 크면 콜수록 경 사면과 물체 의 마찰력 
4 점점 작아진다. 

2. 어떤 원판이 자기의 중심에 수직인 축둘레로 돌 
아가고있다.(그림 1-2-2) 원판우에는 한 조각 
의 나무토막이 있다. 원판이 등각속도로 돌아갈 
때 나무토막이 원판을 따라 함께 운동한다면 다 
음의 내 용들중에 서 정 확한것 을 선택 하여 라. 

1) 나무토막과 원판사이의 마찰력의 방향은 원 

판중심 으로부터 멀어지는 쪽으로 향한다. 그림 1-2-2 

2) 나무토막과 원판사이의 마찰력의 방향은 원판중심으로 향 
한다. 

3) 나무토막이 원판을 따라 함께 운동할 때 원판과 나무토막사 
이의 마찰력의 방향과 나무토막의 운동방향은 서로 같다 

4) 마찰력 이 계 속 물체의 운동을 방해하므로 나무토막과 원판 
사이의 마찰력의 방향과 나무토막의 운동방향은 서로 반대 
이다. 

5) 원판과 나무토막이 호상정지된것으로 하여 이것들사이에는 



L ， 사 
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마찰력이 없다. 

3 . 고속도로의 굽인돌이에서의 도로면은 바깥쪽은 높고 안쪽은 낮 
게 건설한다. 즉 차가 오른쪽으로 돌려고 할 때 왼쪽의 도로면 
은 오른쪽의 도로면보다 약간 높아야 한다. 도로면과 수평면사 
이의 각이 산 이고 굽인돌이부분이 반경 이 요인 원둘레 로 되여있 
고 차속도가 I ； 인 때 차바퀴와 도로면사이의 마찰력이 령이라 
고 하면 산 는 다음과 같다. 정 확한것 을 선택하여 라. 


1) 

. V 

arcsin —— 

2) 

arctan— 


Rg 


Rg 

3) 

1 2 ᄍ 2 

—arctan - 

4) 

, v 2 

arc cot —— 


2 Rg 


R g 


4 . 한개의 가벼운 용수철과 한개의 가는 선이 함께 질량이 m 인 작 
은 구를 끌어당기고있다. 평형을 이룰 때 가는 선은 수평을 이 
룬다. 용수철은 드림선과 산의 각을 이루고있다. 가는 선을 자 
른다면 끊어지는 순간의 용수철의 험힘은 얼마인가? 작은 구의 
가속도의 방향과 수직 방향사이의 각은 얼마인가? 

5 . 그림 1-2-3 과 같이 질 량이 M = 4kg 인 직 6 면체모양의 철상자가 
수평 으로 끄는 힘，의 작용을 받아 수평 면을 따라 오른쪽으로 
운동한다. 철상자와 수평면사이의 마 
찰곁수는 0.2 이다. 이때 철상자 
안에서 질량이 m=lkg 인 나무토막이 
철상자의 뒤벽을 따라 등속으로 내려 
온다. 나무토막과 철상자사이의 마찰 
결수는 ᆻ 2 = 0.5 이다. 수평으로 끄는 힘 斤 의 크기를 구하여라 
(g = 10 m / s 2 ) 

6 . 물리실험실에 크기를 조절할수 있는 
수평방향의 풍력장치가 있다. 작은 
구를 꿰지른 가는 직선막대기가 이 
장치 앞에 놓여 있 다. (그림 1-2-4) 

1) 막대기가 수평방향으로 고정되였 

을 때 작은 구가 막대기우에서 




그림 1-2-3 




등속으로 운동하는데 이때 작은 구가 받는 풍력은 중력의 
0.5 배이다. 작은 구와 막대기사이의 미끄럼마찰곁수를 구 
하여 라. 

2) 작은 구가 받는 풍력 이 변하지 않고 막대기와 수평 방향사이 
를 37° 로 고정한다면 작은 구가 정 지 상태 로부터 가는 막대 
기우에서 거 리 "만큼 미끄러져내 려 오는데 걸 리는 시 간은 
얼마인가? ( sin 37°=0.6 ，cos 37°=0.8) 

7 . 미 끄러 운 수평 자리 길우에 반경 이 r 인 두개 의 작은 구 A 와 모가 
있다. 질량은 각각 w 와 2 m 이다. 두 구중심사이의 거리가 I 
보다 클 때 (/ 은 2 r 보다 훨씬 크다. ) 두 구사이에는 호상작용 
힘 이 존재하지 않는다. 두 구중심사이의 거 리가 / 과 같거나 작 
을 때 두 구들사이 에 는 일정한 밀힘，가 작용한다. 구 B 로부 
터 멀리 떨어져있던 구 A 가 두 구의 중심을 련결한 선을 따라 


巧 의 속도로 운동하여올 때 멎 어 있 던 구 
B 를 운동시 킨다. (그림 1-2-5) 두 구가 
접촉되지 않으려면 이 어떤 조건을 만 



卜^/여 

그림 1-2-5 


족해야 하는가? 


8 . 혈액검사에는《혈침》이라는 항목이 있다. 혈액은 적혈구와 혈 

장으로 이루어진 혼탁액이다. 이것을 수직으로 설치된 혈침관 
속에 넣 으면 적 혈구는 혈 장속에서 일정한 속도로 가라앉는다. 
이 속도를 혈침이라고 부른다. 어떤 사람이 혈침값이 

z ?=10 mm 八!이 다. 적혈구를 반경 이 次인 작은 구로 보면 그것의 
혈 장속에 가라앉을 때 받게 되 는 끈기 저 항력 은 / = 이 다. 
여기서 자 =1.8 xlO _3 Pa 後 혈장의 밀도 A ， l ， W 3 kg / m 3 ， 적 
혈구의 밀도 A =1.3 xl 0 3 kg / in 3 이 다. 적혈구의 반경을 계산하 
여라. 

9 . 그림 1-2-6 의 1와 같이 수평벨트콘베 아에서 수평단의 길 이는 
/ =6 m , 량쪽 피대바퀴의 반경은 r =0.1 m , 땅면으로부터의 높 
이는 요 = 5 m 이 다. 벨트콘베아와 같은 높이 에 있는 수평미끄럼 
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대 우의 한 물체 가 〜 = 5 m / s 의 처 음속도로 미 끄러 져 콘베아로 
넘어 간다. 물체 와 콘베 아사이 의 마찰곁 수는 // = 0. 2이 다. 중력 
가속도는 g iOm / s 2 으로 한다. 피대 바퀴 가 등속으로 돌아갈 
때 그 속도는 v ' , 물체가 수평포물선운동할 때의 수평거 리는 公 
이 다. z / 가 변하면 그에 따라 S 도 변한다. 피대 바퀴의 운동방 
향에 대하여 피대웃부분이 오른쪽으로 향할 때 z />0, 왼쪽으로 
향할 때 z / <0으로 표시 한다. 그림 i • 에 주어 진 자리 표계 우에 
정확한 거 리-속도그라프를 그리여 라. (물체가 피대 에서 떨어지 
는 즉시 수평포물선운동을 한다고 본다.) 



Z^l 1-2-6 


10. 그림 1-2-7 과 같이 수평으로 된 책상우에 한개의 축바퀴 A 가 
고정 되 여있는데 축바퀴 의 반경 은 r , 그 변두리 에 는 질 량을 무 
시할수 있는 가는 끈을 매고 끈의 다 
른 끝에는 나무토막 묘를 달았다. 나 
무토막과 책상면사이의 마찰곁수는 
ju 이 다. 축바퀴 A 가 등각속도 w 로 
돌아갈 때 나무토막이 함께 따라 돌 
아가는데 일정한 시간이 지나면 묘와 
A 의 각속도는 꼭 같아진다. 

1) 이때 나무토막 B 의 회 전반경 요는 얼마인가? 

2) 마찰곁수 //와 바퀴반경 r 값이 주어졌을 때 이와 같은 운동 


먼구디에금 성앙 t 구 


{ 1-2-7 


이 진행 되 자면 각속도 «가 어 떤 조건을 만족해 야 하는가? 

11 . 그림 1-2-8 과 같이 수평면과 각 a 를 이루 
면서 고정된 굳은 막대기우에서 질량이 m , 

인 작은 고리 A 가 이 막대기를 따라 마찰 
이 없이 이동할수 있다. 가벼운 끈 AB 를 
리 용하여 질 량이 m 2 인 무거 운 물체 를 작은 Z 원 1-2-8 

구에 련결하였다. 처음에 손으로 AB 가 수직상태에 놓이도록 
하고 A 를 놓는 순간에 끈에서의 장력을 구하여 라. 
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12 . 길이가 각각 가 와 / 2 인 늘어나지 않는 가벼운 끈에 질량이 각 
각 W i= W2 =m 인 두개의 구가 매 달려 있다. (그림 1-2-9) 이것 
들은 처음에 정지상태에 있다. 중간에 있는 질량 ᅭ 

이 애 인 구가 갑자기 수평방향으로 충격을 받는 
순간에 엄는 수평방향속도는 巧이다. 이때 질량이 " y \ 
m 2 인 구가 련결된 끈에서의 장력 r 는 얼마인가? 


III 


그림 1-2-9 


13 . 그림 1-2-10 과 같이 질 량이 m A ， m B 인 
〒개의 나무토막 A 와 묘가 수평책상면 
우에 놓여있다. A 와 B 사이는 마찰이 I * 

없다. 두 나무토막과 책상면사이의 정 _ 

지 마찰곁 수와 미 끄럼 마찰결 수는 //이 다. 

처음에 A , B 는 정지되여있다. 이제 수 
평방향으로 힘 厂를 작용시킨다. A , 묘가 오른쪽방향으로 미끄 
러지고 그것들사이에는 상대운동이 없다고 하면 
1) 서의 값은 어떤 값을 만족하여야 하는가? 



그림 1-2-10 


2) 힘，의 최대값은 얼마를 초과할수 없는가? 

14 . 미끄러운 수평대우에 질 량이 살인 쐐기 사 
묘가 있다. 쐐기의 미끄러운 경사면우에 
질량이 m 인 물체 A 가 있다. (그림 1- 
2-11) A 와 묘의 운동정형을 말하고 B 
가 수평대를 누르는 힘을 구하여라. 

15. 미끄러운 수평판우에 질량이 M 3 
인 판이 놓여있는데 이 판우에 
한개의 경사면과 한개의 물체가 
쌓여 있다. (그림 1-2-12) 경사면 
의 질량은 M 2 ，물체의 질량은 

，경사면의 경사각은 산이다. 

7비와 M 2 사이의 마찰결수는 所， 

M 2 과 M 3 사이 의 마찰곁수는 이 다. 이제 M 3 에 일정한 수 
평 힘 F 를 작용시 킨 다. F 가 얼 마일 때 3개 물체 가 상대 적 으 
로 정지상태를 유지하겠는가? 
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제 3 장. 일과 에비르기 


1 . 작은 물체가 미끄러운 경사면우에 있고 이 경사면은 미끄러운 
수평인 땅면우에 놓여있다. 땅면에서 볼 
때 작은 물체가 경사면을 따라 미끄러져 
내려오는 과정에 이 물체가 경사면에 주 
는 작용힘 은 다음과 갈다.(그림 1-3-1) 

정 확한것 을 선택하여 라. 

1 ) 접 촉면 에 수직이 며 수행한 일 은 령이 다. 

2 ) 접 촉면 에 수직이 며 수행한 일 은 령 이 아니 다. 

3) 접 촉면에 수직 이 아니 며 수행한 일은 령이 다. 

4) 접촉면에 수직 이 아니며 수행한 일은 령으로 되지 않는다. 

2. 그림 1-3-2 에서 용기 A , B 는 자유롭게 이동하는 가벼운 피스 
론이 다. 피스톤의 아래쪽은 물이고 웃쪽은 대기이며 대기 압은 
일정하다. A , 묘의 아래부분은 변 K 에 

의 해서 서 로 련결되 여 있다. 전체 장치는 A 
외 부와 단열되 여 있 다. 처 음에 A 의 물면 ▲ 눈 b 

이 B 의 물면보다 높았다. 변을 열어서 a| _ _ _ 

A 의 물이 점점 묘로 흘러들어 마지막에 ᅬ 뉘 

는 평형상태 에 이론다. 이 과정에 ( ) 

1 ) 대기압이 물에 대해 일을 하며 물의 내부에네르기는 증가한다. 

2 ) 물이 대기압을 극복하면서 일을 하며 물의 내부에네르기는 
감소한다. 

3) 대 기 압은 물에 대 해 일 을 수행하지 않고 물의 내 부에 네 르기 
는 변하지 않는다. 

4) 대기압은 물에 대해 일을 하지 않고 물의 내부에네르기는 증 
가한다. 

3. 풍력에 네 르기 는 일 종의 환경 보호형 에 네 르기 원천 이 다. 풍력 발전 
기 에서는 바람의 운동에네르기를 전기에 네 르기 로 변화시 킨다. 
공기의 밀도가 p , 바람의 수평방향속도를 v , 풍력발전기 에서 



그림 1-3-1 
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그림 1-3-3 


매개 날개의 길이가 L , 바람의 운동에 네르기가 전기에네르기로 
전환되 는 효, 이 라고 할 때 이 풍력발전기에서 생산되는 전력 
은 P = | 이다. 

그림 1-3-3 과 같이 험성결수가 사인 가벼운 용수철의 량끝에 각 
각 질량이 mi , m 2 인 물체가 설치되 여있다. 험성 
곁수가 起인 가벼운 용수철의 웃끝과 물체 2가 
련결되 여있 다. 이 용수철의 아래끝은 책 상면을 
누르고있으면서(련결되 여있지 는 않다. ) 전체 적 으 
로 평형상태에 놓여있다. 이제 힘을 가하여 물체 
1을 우로 끌어올려 아래 용수철의 끝이 책 상면과 
분리되게 한 다. 이 과정에 물체 2의 중력포렌샬 
에네르기는 | [ 로 ᄎ가하였 다. 또한 물체 1의 
중력 포텐샬에 네 르기 는 | | 으로 증가하였 다. 

면적이 대단히 큰 수원지가 있다. 물의 깊이는 요 이고 물우에 
바른6면체나무토막이 떠있는데 한변의 길이는 a 이고 밀도는 물 
의 1/2이 다. 이 토막의 질 량은 m 이 다. 처 음에 나무토막은 정 
지되 여 있으며 절반은 물속에 잠겨 있다. (그림 3-4) 이제 힘 F 
를 주어서 나무토막을 천천히 수원지밑으로 
내 려보낸다. 이때 마찰은 없다고 본다. 

1) 나무토막이 물속에 완전히 잠긴때로부터 _ 

수원지밑에 닿을 때까지의 과정 에 수원지 _ _ 一 
물의 포텐샬에 네 르기 변화량을 구하여 라. 

2) 처음부터 나무토막이 물속에 완전히 잠길 


-'■-I 
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때까지의 과정에 힘，가 수행한 일을 구하여라. 

차가 고정 도르래 에 감긴 줄 PQ 로 질 량이 M 인 물체 를 끌어올 
린 다. (그림 1-3-5) 줄의 P 쪽은 차뒤 견의 
걸개에 매여있다. Q 쪽은 물체에 매여져있 
다. 줄의 전체 길이는 변하지 않고 줄의 
질량, 고정도르래의 질량과 크기를 무시 
한다. 처음에 차는 A 점에 있고 줄은 팽팽 
히 당겨져 수직으로 되여있으며 왼쪽 줄 
의 길이는 산이다. 차가 왼쪽으로 수평길 
을 따라 A 에서 묘를 거처 C 를 향하여 가 피 13 5 


O 1 

B A 


년 
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속운동을 한다. AB 의 거리를 H , B 점을 지날 때의 속도는 y B 
이다. 차가 A 에서 B 까지 이동해가는 과정에 줄 Q 쪽의 끌힘이 
물체에 대해 수행 한 일을 구하여라. 

7 . 질량이 m 인 철판이 수직으로 선 가벼운 용수철의 웃쪽에 련결 
되 여있고 용수철의 아래쪽은 땅면우에 고정되 여있다. 평형일 때 
용수철이 줄어든 길이는 때이다. 한 물체가 이 철판우에서부터 
우로 거 리 3 x 0 인 점 A 에서 자유락하한다. (그림 1-3-6) 이 물체 


가 철판을 때리고 철판과 함께 아래로 운 
동한다. 이때 물체와 철판이 붙지는 않는 
다. 그것들이 제일 아래점에 도달하였다가 
다시 우로 운동하여(물체 의 질 량은 m 이 
다.) ◦점에 도달할수 있다. 만일 물체의 
질량이 m 이라면 이것을 자유락하시켰을 
때 물체와 철판이 O 점에 도달했을 때에도 
웃방향속도를 가지게 된다. 물체 가 웃방향 
으로 운동하여 도달하는 최고점과 ◦점사 



三固 1-3-6 


이 거리를 구하여라. 


8 . 용기의 공기를 일부 뽑아내여 압력을 i 3 로 떨구었다. 용기우에 
작은 구멍 이 있는데 마개로 막아놓았다. 이제 마개를 열면 공기 
가 처 음에 얼마만한 속도로 용기속으로 들어가겠는가?(외부공기 
압력 은 Po , 밀도 P) 

9 . 미끄러운 수평면의 량쪽에 수직으로 세운 두 벽 A ， 묘가 있다. 
핍성곁수가 소인 용수철의 왼쪽 끝을 A 벽에 고정시키고 오른쪽 
끝에는 질량이 m 인 물체 1을 매달았다. 외부힘을 리용하여 용 
수철을 압축하면서(험성 한계내 에) 물체 1을 평형 자리 ◦로부터 
왼쪽방향으로 허)만큼 이동시켰다. 그리고 질량이 아인 물체 2를 
물체 1에 붙여놓았다. 정지상태에 있던 물체 1과 2는 외력을 
없애면 용수철의 작용으로 하여 오른쪽 방향으로 미끄럼운동을 
하게 된다. 


15 



1) 어느 자리에서 물체 1와 2가 갈라지겠는가? 갈라질 때 물체 
2의 속도는 얼마인가? 

2) 물체 2은 물체 1와 갈라진 후에 계속 미끄러져 B 벽과 완전 

험성충돌을 일으킨다. B 벽과 O 사이의 거 리 x 는 어떤 조건을 
만족하여 야 하는가? 물체 2이 되돌아와서 O 점에서 1와 서로 
만날수 있는가? 용수철의 질량과 물체 1와 2의 크기를 모두 
무시하여라. mm 

10. 질량이 아인 똑같은 2개의 작은 강철구들을 길이가 / 

2/인 늘어나지 않는 끈으로 수평미끄럼판우에 매놓 l . 

았다. 수평 힘，가 끈의 중심에 수직으로 작용하여 ) ―- 

정지상태 에 있던 구들이 모아지게 한다. (그림 1-3 - / F 

7) 강철구들이 충돌하기 전까지의 시간과 두 구들이 、 

수직으로 작용하는 힘 F 방향의 속도성분은 각각 얼 
마인가? 

11 . 길이가 /인 미끄러운 관이 공중의 두 
점 A , 묘에 설치되 여있다. 이 두 점의 
높이 차는 쇼이 다. (그림 1-3-8) 전체 관 
안에 끈이 놓여있는데 A 점에서 끈을 
잡아당기고있다. 끈을 놓는 순간에 끈 
의 처음 가속도는 얼마인가? 

12. 1) 질량이 m 인 인공지구위성이 반경이 대인 원자리길을 따라 

돌고있다. 지 구질 량이 살일 때 위성 의 력학적에 네 르기 E 를 
구하여 라. 

2) 위성이 항행중 미세한 마찰저항력 /( 상수량)를 받으면 완만 
한 라선형 자리길을 따라 운동하다가 지구로 접근한다. /가 
작아서 자리길의 반경변화가 매우 완만하다. 매 주기마다 
회전운동을 근사적으로 반경이 r 인 원자리길운동으로 처리 
하며 다만 r 가 점 점 짧아진다고 본다. 반경 이 r 인 자리길 에 
서 한바퀴 돌 때 r 의 변화량 A 때 위성의 운동에네르기 E k 
의 변화량 /!_£■*； 를 구하여라. 

13. 물에 뛰여들기선수가 물면으로부터 높이 산 =10 m 인 도약대우에 
서 자유락하한다. 선수의 질량은 m =60 kg 이다. 이 선수가 뛰 
여드는것을 길이가 X = lm , 직경 c / = 0.3 m 인 원기둥체가 물에 
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떨어지는것으로 볼수 있다. 공기저항은 무시한다. 원기둥체의 
아래쪽 면에 작용하는 물의 저항힘 /의 값읖 들어간 물깊이의 
변화에 따르는 함수곡선과 같다.(그림 1- 
3-9) 이 곡선을 근사적으로 타원의 한 부 
분이라고 생각할수 있는데 긴 반경，짧은 
반경은 각각 자리표축 Oy 및 oy 와 같다. 

타원은 가축과 7=쇼에서 사귀며 /축과는 

/=lmg 에서 사권다. 운동선수의 안전을 담보하기 위해서는 

물의 깊이 쇼가 얼마로 되여야 하는가를 계산하여라.(물의 밀도 
/ j =10 3 kg / m 3 ) 

14 . 두대의 꼭갈은 우주비행선이 각각 그에 장비된 로케트발동기에 
의하여 지구둘레를 따라 돌고있는 우주정류소에서 발사된다. 
비행선 A 는 태양계를 벗어날수 있고 비행선 B 는 태양의 중심 
으로 떨어질수 있다. 로케트의 동작시간이 서로 같다면 비행선 
A 에 비행선 B 보다 더 큰 출력의 로케트발동기가 요구된다는것 
을 증명 하여 라. (태 양둘레 를 도는 지 구의 자리 길 을 원둘레 이 며 
우주정류소와 지구의 상대속도는 무시한다. 로케트가 분사하는 
연료의 질량도 무시한다.) 

15 . 반경이 요 이고 질량이 서로 같은 3개의 작 
은 구가 매끄러운 수평책상우에 놓여있다. 

늘어나지 않는 고무줄을 리용하여 그것들 
을 한 곳에 모아놓았다. 그림 1-3-10 과 같 
이 반경은 요 이고 질량은 작은 구의 질량 
의 3배인 구를 3개의 구우에 올려놓았다. 

고무줄때문에 3개의 작은 구들은 분리되지 
않는다. 

1) 우에 작은 구를 올려놓은 후에 고무줄의 장력은 증가한다. 
이 증가량 Ar 를 구하여라. 

2) 고무줄을 자른 후 우에 놓았던 구가 떨어지면서 책상면에 
부딪칠 때의 속도 U 를 구하여라. 
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제 4 장. 힘덩이와 운동량 


1. 그림 1-4-1 에서 보여준 수평책상면우에 놓여 있는 물체 A , 묘는 
질량이 곡같은 작은 나무토막들이다. 이것들의 
벽과의 거리는 각각 L , /이고 책상면과의 미끄 
럼마찰결수는 각각 ULA, 패이 다. 이 제 A 에 어 
떤 처음속도를 주어서 책상면우의 오른쪽으로 
부터 왼쪽으로 운동시킨다. A 와 B 사이 , 묘와 
벽사이의 충돌시간이 아주 짧다고 가정하고 충 
돌할 때 총운동에 네 르기 의 손실 이 없 다고 가정한다. 만약 나무 
토막 A 가 마지 막에 책상면우에서 떨어지지 않게 하려 면 A 의 처 
음속도는 최대로 얼마를 초과할수 없는가? 

2. TV 수상관안에서 전자는 표 = 1.8 xl 0 4 eV 의 운동에네르기로 TV 
형광막에 부딪친다. 

1 ) 전자가 형광막에 부딪칠 때의 속도 ^를 구하여라. 

2) 전자들이 끊임없이 TV 형광막에 부딪칠 때의 등가전류값이 
/= 20 mA 이며 부딪친 전자들은 모두 형광막에 흡수된다고 
하자. 전 자들의 흐름에 의 해 형 광막이 받게 되 는 평 균충격힘 
，는 얼마인가?(전기소량 e = 1.6 X 10" 19 C , 전자의 질량 
m = 9 X 10_ 31 kg ) 

3. 승용차앞자리에는 안전기구가 설치되여 있다. (그림 1-4-2) 기구 
안에 어떤 물질이 들어있는데 일단 충격을 받으면 즉시 기체로 
분해되여 기구를 신속히 팽창시킨다. 그래서 
사람과 앞유리，운전대사이를 채워서 사람이 
상하는것을 방지한다. 시험할 때 에 차의 속도 
는 144 km / h , 운전수가 기구와 부딪친 후 
0 .2 s 지나서 정지된다. 사람이 기구와 충돌한 
부분의 질량은 40 kg , 머리와 가슴부위가 기구 
와 작용한 면적은 700 cm 2 이다. 이런 때에 사 
탐의 머리와 가슴부위가 받는 평균압력은 얼마 
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인가? 

4 . 두명의 어린이 1, L 가 썰매를 타고 수평얼음판우에서 놀고있다. 

어린이 1와 썰매의 질량을 
합하여 M =30 kg , 어린이 
와 썰매의 질량을 합해서도 
역시 M =30 kg 이다. 유희를 ^ 1-4-3 

놀 때 어린이 기는 질량이 / n =15 kg 인 통을 z ; 0 =2 m / s 의 속도로 밀 
고나가고 어린이 i ■는 이와 같은 속도로 맞받아나간다. 서로의 
충돌을 피 하기 위하여 어 린이 1는 갑자기 통을 어 린이 l 에게 
밀어보내는데 통이 어린이 l 에 이르면 이 어린이가 그것을 붙잡 
는다. 만약 얼음판의 마찰력을 무시하며 

1) 어린이 -1 가 얼마의 속도(땅면에 상대적으로)로 통을 밀어 
보내야 어린이 L 와의 충돌을 피할수 있는가? 

2) 어린이 기가 통을 밀어보낼 때 통에 대하여 얼마만한 일을 
수행 했 는가? 

5 . 그림 1-4-4 와 같이 사람들이 ;c 축의 수평자리길 옆에 한줄로 서 
있다. 원점 O 의 량쪽에 서있는 % ^ % 광 巧 과 
사람들의 번호를 n ( n = l , 2, 3, 

…) 으로 표시한다. 매 사람들이 
모래주머니를 한개씩 가지고있는데 x>0 쪽의 사람들이 가지고있 
는 모래주머니질량은 m = 14 kg 이며 x <0 쪽에 서있는 사람들의 
모래 주머 니 질 량은 m ' = 10 kg 이 다. 질 량이 M =40 kg 인 소형 차가 
어떤 처음속도를 가지고 원점을 출발하여 x 축의 정의 방향으로 
미끄러져간다. 자리길의 저항힘을 무시한다. 차가 매 사람들의 
옆을 통과할 때 이 사람들은 모래주머니를 수평속도 m 로 차와 
반대 되 는 방향으로 차적재 함에 던져 넣 는다. w 의 속도는 모래 주 
머 니를 던지는 순간의 차속도의 2«배 이다. ( n 은 사람의 번호) 

1) 빈차가 출발한 후 차의 적재 함에 몇개의 모래주머 니 가 실리 


1 o 

그림 


1-4-4 


면 차가 반대방향으로 움직이겠는가? 

2) 최종적으로 차에는 크고작은 모래주머니가 몇개나 실리겠 
는가? 
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6 . 질량이 M =100 kg 인 한대의 평판차가 수평길우에 멎어있다. 차 

평판으로부터 땅면까지 

쇼 =1.25 m 이다. 질량이 w =50 kg 
인 작은 물체가 차의 평판우에 
놓여있다. 이 물체와 차뒤까지 
의 거리는 6= lm 이고 물체와 차 I 追 i 1 - 4-5 

판사이 의 미끄럼마찰곁수는사 = 

0.2 이 다. (그림 1-4-5) 이제 평 판차에 대 하여 수평 방향으로 일 
정한 힘 을 주어 서 차를 앞으로 운전했 는메 결 과 물체 가 차판우 
에서 미끄러져 떨어졌다. 물체가 차판우에서 떨어지는 순간 차 
가 앞으로 운전해간 거리는 幻=2111이다. 물체가 떨어질 때 떨어 
진 지점으로부터 차뒤까지의 수평거리 "를 구하여라. 수평길과 
평 판차 및 바퀴 축사이 의 마찰을 무시 하여 라. ( g =10 m / s 2 으로 하 
여라.) 

7 . 그림 1-4-6 과 같이 질량 M 이고 길이가 /인 긴 나무판자가 미끄 

러운 수평땅면우에 놓여있고 그 오른쪽 끝에 질량이 m 인 작은 
나무토막 A 가 있다. 여기서 w < M 이다. 이제 땅면을 기준계로 
하고 A 와 묘에 크기가 같고 방향이 서로 반대인 처음속도를 준 
다. A 는 왼쪽으로 운동을 하고 B 는 오 
른쪽으로 운동을 하지만 마지막에 A 가 
나무판으로부터 떨어지지 않는다. 땅면 
을 기준계 로 본다. 그림 1-4-6 

1) A 와 모의 처 음속도의 크기 가 께이 라고 하면 그것 들의 맨 마 
지막속도의 방향을 구하여라. 

2) 처음속도가 알려지지 않았다면 작은 나무토막 A 가 왼쪽으로 
운동하여 도달한 위치와 처음위치사이의 거리를 구하여라. 


8 . 질량이 M =800 kg 인 직승기가 프로펠라를 회전시켜 주변의 
$=30 m 2 면적안의 공기 를 속도 깨으로 아래 로 운동시 킨다. 직 
승기 가 공기 중에 정 지 되 여 있 다. 공기 의 밀도가 pa = l . 2 kg / m 3 
로 주어지면 깨의 크기와 발동기의 일능률 N 을 계산하여라. 
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9 . 질량이 하 인 미끄러운 험성덩어리가 역시 질량이 m 인 직각함 
안에 놓여있는데 마찰없이 운동을 한다. 함은 얇은 기름층을 
바른 책상우에 놓여 있다. 함과 책상면사이의 미끄럼마찰곁수는 
함이 책상면을 따라 운동하는 속도 I ；에 의해 결정된다. 이 마 
찰력의 크기는 / = - 八; 이다. 처음에 함이 정지되여있고 덩어 
리가 함의 왼쪽 벽에 붙어있다가 속도 巧 으로서 오른쪽으로 
운동한다. 미끄러운 덩 어 리와 함사이 에 몇차례의 충돌을 일으 
키겠는가?(함의 길이 /은 덩어리에 비해 훨씬 크다.) 

10 . 그림 1-4-7 과 같이 한 원통이 수직으로 놓여 있으 
며 안벽은 매끈매끈하다. 그리고 질 량이 M 인 원 
형뚜껑이 벽에 불어서 아래우로 이동할수 있다. 

원형뚜껑과 밑부분사이 에 질량이 m 인 작은 구가 
있다. 어떤 순간 밑면으로부터 높이가 A 인 곳에 
서 작은 구와 뚜껑사이에 완전핍성충돌이 일어나 
서 뚜껑은 웃방향으로 최대높이까지 올라갔다가 
다시 원래 의 높이 A 로 되 돌아온다. 다시 이 미 밑 ^ 1-4-7 
면과 완전험 성 충돌을 일으키 고 되 돌아온 작은 구와 부딪치 는데 
이런 운동이 반복된다. 이런 왕복운동이 이루어지려면 작은 구 
가 충돌전에 얼마의 속도를 가져야 하는가? 

11 . 가벼 운 용수철의 한쪽을 벽 에 고정 하고 다른 쪽은 질 량이 M 인 
작은 차에 련결되여있는데 작은 차는 
미끄리운 수평면에서 운동한다. (그림 
1-4-8) 차가 용수철이 변형되지 않았을 
때의 O 점 으로부터 왼쪽으로 / Q 만큼 떨 
어진 위치에서 운동을 시작한다. 매번 
O 점 을 통과할 때 웃쪽에서 차안에 질 량이 w 인 물방울을 떨군 
다. 물방울이 차안에 «개 방울 들어 간 후에 차가 O 점 으로부터 
제일 멀리 떨어지는 거리를 구하여라. (차안의 물의 진동은 무 
시한다.) 

12. 늘어 나지 않는 가는 끈의 한끝은 천정 우의 C 점 에 고정 되 여있 
고다른 끝에 는 질 량이 m 인 작은 구가 매 달려 서 수직축둘레 로 
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® 의 각속도로 등속원운동을 한다. 가는 끈과 
수직 축사이의 각은 산 이 다. (그림 1-4-9) A , 
B 가 원의 어떤 직 경의 량끝점 이라면 작은 구 
가 A 점 으로부터 B 점까지 운동하는 과정 에 가 
는 끈에 작용하는 장력은 얼마로 되는가? 


III 



OMi 1-4-9 


13. 그림 1-4-10 과 같이 질량이 m 인 꼭같은 4개의 질점 이 길이가 
갈고 늘어나지 않는 가벼운 실로 련결 B 

되여 수평미끄럼판우에 등변4각형 

ABCD 로 정지되 여있다. 갑자기 매우 
짧은 시간동안에 A 에 CA 방향으로 충 
격을 준다면 충격이 끝나는 순간 질점 
A 의 속도는 u 이 고 기 타 질점 들도 일정한 속도를 얻 게 된다. 
# BAD =2 a ( a < t /4 ) 이 다. 질점 계 가 충격 을 받은 후에 가지 



D 

그림 1-4-10 


게 되는 전체 운동량과 전체 에네르기를 구하여라. 

14. 반경 이 요 이 고 질 량이 M 인 고르로운 강체원고리 가 처 음에 미 
끄러운 수평책상면우에 정지되 여 있다. (그 
림 1-4-11) 원고리에 작은 구멍 P 가 있 
고 책상면우에 질 량이 m 인 질점 이 있는 
데 작은 구멍으로 자유롭게 드나들수 있 
다. 처음에 질점이 처음속도 心으로 구 
멍 모로 입 사하여 원 고리안벽 과 AT 번 핍 
성충돌한 후에 다시 작은 구멍 모로 나온 
다. 원고리안벽 은 미 끄럽다고 가정한다. 질점 이 작은 구멍 으로 
들어갔다가 다시 나올 때까지의 과정에 원의 중심 O 와 질점을 
련결하는 선이 원고리에 대해 상대적으로 360° 회전한다. 질 
점이 작은 구멍에서 나온 후 책상면에 대한 원고리의 상대속도 
는 얼마인가? 



그림 1-4-11 
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15. 그림 1-4-12 와 같이 질량이 아 인 직6면 |A B 

체상자가 미끄러운 수평땅면우에 놓여있 깨 

다. 상자안에 질량이 m 인 작은 미끄러 브土: 一 11 

운 물체가 놓여있는데 이 물체와 상자밑 그림 1-4-12 

면사이에 는 마찰이 없다. 처음에 상자가 정지되 여 움직 이지 않 
고 물체가 일정한 속도 化으로 상자의 A 벽에서 B 벽으로 미끄 
러 져간다. 물체 가 상자벽 과 매 번 충돌할 때 마다 상자와 물체 의 
상대속도의 크기는 충돌전 상대속도의 e 배이다. 여기서 

e = 씨이다. 물체와 상자로 이루어진 계의 총운동에네르기가 

조금씩 손실되는데 이때 손실되는 에네르기가 처음에 계가 가 
졌던 운동에네르기의 40%를 초과하지 않게 하려면 물체와 상 
자가 최대로 몇번 충돌해야 하는가? 

제5장. 천체의 운동 


1. 우리 나라는 동서 방향으로 동경 124° -131° 사이 에 놓여 있다. 
때문에 정지통신위성을 발사하려면 적도상공에서 높이가 3만 6 
천 km 이면서 우에서 지적한 동경 범위구역안에 놓이게 하여 야 한 
다. 가령 발사된 위성이 적도상공에서 3만 6천 km , 동경 127ᄋ 
의 위치에 가닿았다고 하자. 이것을 동경 128° 위치에 옮겨놓 
으려면 위성에 설치된 소형분사식발동기를 짧은 시간동안 가동 
시켜 위성의 고도를 변화시킴으로써 그의 주기를 조종하여 계획 
된 경도우에 옮겨놓은 다음 또다시 발동기를 짧은 시간동안 가 
동시켜 위성의 고도를 다시 변화시켜 제위치 에 옮겨놓아야 한다. 
이 두 차례의 고도조종방향의 순차는 ( ) 이 다. 

1) 아래방향，아래방향 

2) 웃방향，아래방향 
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3) 웃방향，웃방향 

4) 아래방향，웃방향 

2 . 관측자료에 의하면 어떤 행성의 바깥둘레 에 불투명한 고리 가 있 
는데 이 고리가 련속체인가 아니면 위성무리인가를 판단하기 위 
하여 고리에서 매 층의 선속도 y 와 이 층으로부터 행성중심까 
지의 거 리 요 를 계산해 냈다. 아래의 판단에서 정확한것은 ( ) 

1) y 와 요 가 비 례한다면 고리 는 련속체 이 다. 

2) I ； 와 요 가 거 끌비 례하다면 고리 는 련속체 이 다. 

3) z ; 2 과 요가 거 꿀비 례한다면 고리 는 위 성 무리 이 다. 

4) 。과 요가 비 례한다면 고리 는 위 성 무리 이 다. 

3. 그림 1-5-1 은 우주탐사기구의 겉 
모양을 그린것이다. 그림에서 Pi , 

P 2 , P 3 , P 4 은 4 개의 분사식발동 
기인데 Pi , 。은 공간에 고정된 
자리표계의 x 축과 평행을 이루는 
선이며 P 2 , P 4 은 기축과 평행을 
이루는 선이 다. 매 발동기들은 발 
동을 걸 때 탐사기에 추진력을 주지만 기구를 회전시킬수는 없 
다. 처음에 탐사기는 일정한 속도。을 가지 고 x 축의 정의 방 
향으로 평행이동하다가 다시 축의 부의 방향으로 60ᄋ 만큼 변 
화시 킨다. 그렇 다면 ( ) 

1) 먼저 1자를 적당한 시간동안 시동시키고 다시 P 4 를 적당한 
시 간동안 시동시 킨다. 

2) 먼저 P 3 을 적당한 시간동안 시동시키고 다시 P 2 를 적당한 
시 간동안 시동시 킨다. 

3) 리를 적 당한 시간 시동시 킨다. 

4) 먼저 P 3 을 적당한 시간동안 시동시키고 다시 P 4 를 적당한 
시 간동안 시동시 킨다. 

4. 서로 먼 거리에 떨어져있는 두 행성 A 와 묘의 겉면근방에서 각 
각 위성 a 와 b 를 발사하였다. 행성 A 를 도는 위성 a 의 주기는 
7； 이고 행성 B 를 도는 위성 6의 주기는 7；이 다. 이 두 행성의 
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밀도비는 p A .. p B = (、 ) 이다. 

5. 두개의 별이 쌍별로 이루어져있다. 그것들호상간에 만유인력이 
작용하는데 두 별을 련결한 선우의 어떤 점은 주기가 같은 등속 
원운동을 한다. 현재 관측에 의하면 두 별의 중심사이 거리는 
요 이고 그 운동주기는 r 로 측정되였다. 이 두 별의 전체 질량 
을 구하여 라. 

6. 미래의 사람들은 지구를 떠나 우주에 가서 생활할수 있다. 어떤 
사람이 우주촌을 설계하였는데 그것은 원고리형의 밀폐된 건축 
물이다.사람들은 원고리의 변두리우에서 생활한다. 사람들이 그 
속에서 무중력감을 느끼지 않도록 하기 위하여 원고리를 중심축 
을 따라 회전시키게 되여있다. 이 우주촌의 직경 이 200 m 라고 
하며 그것이 중심축을 따라 돌아가는 속도가 얼마일 때 사람들 
은 지구에서 생 활할 때와 같이 중력 g =10 m / s 2 를 받는것처 럼 느 
끼겠는가? 한번 우주촌을 설계해보아라. 

7. 어떤 별의 자전주기가 r 이고 그것의 북극과 남극에서 용수철저 
울을 리용하여 어떤 물체의 무게를 재였더니 ，였다. 이 물체 
의 무게를 적도상에서 알아보니，' 였다. 이 별의 평균밀도 P 
를 구하여 라. 


8 . 1054년에 큰새별폭발이 지구우에서 관측되였는데 이 폭발이 있 
은 후에 큰새별은 1731년에 망원경으로 게모양별구름으로 관측 
되였다. 큰새별의 폭발후 사방으로 던져진 물체들이 게모양을 
형성하였기때문에 이렇게 불렀던것이다. 1920년에 그것이 지구 
우의 관찰자에 대하여 펼친 각도는 360ᄋ였다. 이 판단에 의하면 
게모양별구름은 지구우의 관찰자에 대하여 펼쳐진 각도는 매해 
약 0.42" (약 2 XlO _6 rad ) 씩 증가한것으로 된다. 이것과 지구 
사이 거리는 5 OOOly 이다. 큰새별폭발은 실지 B . C . |~|년에 
일 어 났고 폭발에 의 하여 물체 가 던져 진 속도 ^~ 이 다. 

9 . 어떤 3계단로케트는 질량이 M =60 kg 인 운반로케트와 질량이 
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m =10 kg 인 선체보호부인 원틀형물체 로 구성 되 여있 다. 원를형 
물체뒤 에는 압축된 용수철 이 설치되 여있다. 지구우에서 실험할 
때 로케트에 고정된 용수철에 의해 원쁠체가 Z 7 a = 5.1 m / s 의 속 
도를 얻게 한다. 만일 원뿔체와 로케트가 궤도에서 분리된다면 
그것들의 상대속도는 얼마인가? 

10. 중성자별에 관한 문제: 중성자별은 항성이 변화되여 마지막에 
도달하게 되는 한가지 형식의 별이다. 

1) 밀도가 고르로운 별이 있는데 각속도 «로 자체의 기하학적 
대칭축 주위로 자전하고있다. 그 겉면의 물질은 빠른 속도로 
회전하기때문에 생기는 원심력과 만유인력이 평형을 이루므 
로 유지된다. 별의 최소밀도는 얼마로 되여야 하는가? 

2) 게모양별구름속에 있는 중성자별이 Is 동안에 30회 돈다. 이 
중성 자별 의 최 소밀 도를 대 략 계 산하여 라. 

3) 만일 이 중성자별의 질량이 태양의 질량정도라면 (2 X 
10 30 kg ) 그것의 최대반경은 얼마로 되겠는가? 

11 . 질량이 lg 인 두개의 질점이 거리 10 m 떨어져있다. 처음에 두 
질점 이 상대적으로 정지되여있고 그중 한개 질점은 고정되여있 
다. 그것들사이에 만유인력만이 작용한다면 처음속도없이 고정 
되지 않은 질점 이 얼마만한 시간이 지나서 고정된 질점에 와서 
부딪치겠는가? 

12 . 그림 1-5-2 와 같이 지구겉면에서 수직 
방향과 각 a 를 지어서 질량이 m 인 
미싸일을 발사한다. 그의 처음속도는 

。사투 ，奸 은 지 구의 질 량 , 次 는 

지 구의 반경 이다. 공기 저 항과 지 구자전 
의 영 향을 무시할 때 미싸일 이 올라가는 최 대 높이 를 구하여 라. 

III 

13 . 천체망원경을 통하여 오랜 기간 관측하면서 사람들은 우주에서 
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수많은 쌍둥이 별계를 발견하였다. 그것에 대 한 연구를 통해 우 
주속에서 물질의 존재형식과 분포상태에 대하여 비교적 깊이 
알게 되 였다. 쌍둥이 별계는 두개의 별로 구성되 였으며 매개 별 
의 크기는 두 별사이의 거리에 비해 매우 작다. 일반적으로 쌍 
둥이별계는 다른 별들로부터 멀리 떨어져있으므로 고립계로 
볼수 있다. 어떤 한 쌍둥이별계를 관찰한데 의하면 계의 매개 
별의 질량이 둘다 살이고 두 별사이 거 리가 L 이며 이 두 별을 
련결하는 직선의 중심을 기준으로 원운동을 한다. 

1) 이 쌍둥이별 계 의 운동주기 % 을 구하여 라. 

2) 실험적으로 관측한 운동주기가 r 라면 1그 0 = 1:、[元 (刀>1)°] 
다. r 와 이 서 로 다르다는것을 해석 하기 위 하여 현재 
다음과 같은 리론이 알려져있다. 우주속에는 망원경으로 
관측할수 없는 검은구멍이 존재할수 있다. 간단한 가설을 
제기하면 이 두 별을 잇는 선을 직경으로 하는 구안에 이 
런 검은 구멍이 고르롭게 분포되여있는데 구밖의 검은구멍 
의 영향은 생각하지 않는다. 이 가설과 우에서의 관측결과 
에 근거 하여 이 런 검 은구멍 의 밀도를 구하여 라. (별 이 운동 
할 때 검은구멍 에 의해 받는 저항힘은 무시 한다.) 

14 . 어느 한 우주비행선이 지구주위를 돌고있는데 자리길은 원둘레 
이고 적도면우에 있다고 가정하자. 어떤 시각에 우주비행선이 
위성 S 를 발사하는데 그것들사이는 길이가 i 인 강체봉으로 
서로 련결된다고 하자. 봉의 질량과 공기와 
의 마찰은 무시한다. 각 a 는 우주비 행 선과 
지구중심사이를 련결하는 직선과 강체봉사 
이 의 각이다. (그림 1-5-3) 위 성 S 도 지 구 
적도면안에 있고 위성의 질량 m 2 이 우주비 
행선의 질량 예보다 매우 작으며 i 은 자 
리길반경에 비해 매우 작다고 가정하자. 

1) 우주비 행 선과 위 성 으로 이 루어 진 계 의 배 치(지 구에 대 한) 
각 a 가 변하지 않도륵 할수 있는가? 다시말하면 a 가 어 
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떤 값을 취할 때 그것이 변하지 않게 되겠는가? 

2) 매 경우의 평형의 안정성을 론의하여라. 

15. 1844년에 뛰여난 수학자이며 천문학자 
인 베쌜은 씨리우스별의 직선로정으로 
부터의 운동편차각이 최대로 a =2.3° 

이 고 주기 T 가 50년이 며 지 구우에 있 
는 관찰자와는 관계없이 시누스곡선을 그림 1 - 5-4 

나타낸 다는것 을 발견하였 다. (그림 1-5-4) 베쌜 이 추측한 씨 리 
우스별의 운동자리길의 굴곡은 한개의 작은 짝패별이 존재하기 
때 문이 다. (18 년후에 직접 관찰되 였으며 사실로 되 였다. ) 만약 
씨리우스별의 질 량 M 이 2.3 M # 이 면 짝패 별과 태 양의 질 량비 
는 얼 마이 겠는가? ( M ᅫ : 태 양의 질 량) 씨리 우스별 에 서 지 구자 
리 길 반경 次 o 을 바라보는 각 /? = 0.376° 이 고 씨리 우스별과 그 
짝패별의 자리 길은 원이며 이 자리 길면은 태 양계 로부터 씨리 우 
스별까지 그은 직 선방향에 수직 이다. 

제6장. 들체의 평형 



1. 반구형 태의 물체가 수평면우에 고정되 여 있다. 구중심의 바로 우 
에 작은 도르래가 있고 가벼운 끈의 한끝에 
작은 구가 매달려서 반구우의 점 A 에 기대 
여 있 으며 다른 끝은 힘，로 당기 고있 다. (그 
림 1-6-1) 도르래, 작은 구를 질점으로 보 
고 이제 끈을 천천히 당겨 작은 구를 A 점으 
로부터 B 점까지 운동시키는 과정에 작은 구 
에 대한 반구의 맞선힘 〜과 작은 구에 대한 
끈의 장력 r 의 크기변화상태는 ( ) 

1) N 은 크게 변하고 T 는 작게 변한다. 
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2) n 은 작게 변하고 r 는 크게 변한다. 

3) N 은 변하지 않고 r 는 작게 변한다. 

4) n 은 작게 변하고 r 는 먼저 작게 변한후 크게 변한다. 

2. 그림 1-6-2 에서 A , 묘는 서로 같은 고르 

토운 직6면체벽돌로서 길이가 /이고 함께 
쌓여있다. A 벽돌이 B 벽돌의 오른쪽 끝면 
에 대하여 //4만큼 나와있다. B 벽돌은 수 
평책상면우에 놓여있으며 벽돌의 오른쪽 
끝면과 책상모서리면은 평행이다. 두 벽돌이 모두 떨어지지 않 
게 유지하려면 묘를 책상모서면으로부터 내밀수 있는 길이 ; c 의 
최대값은 ( ) 



:그邑 1 1-6-2 


1) 1 2) 1 - 3) | 4) | 

3. 가볍 고 가는 선에 질 량을 모르는 두개 의 작은 구가 매 달려있 
다. (그림 1-6-3 의 웃그림 ) 이 제 작은 구 a 가 30°만큼 왼쪽으로 
편차되도록 일정한 힘을 가하고 또 작은 구 건가 오른쪽으로 30° 
만큼 편차되도록 꼭같은 크기의 힘을 가하면 마지막에는 평형에 
도달한다. 평형상태의 그림은 그림 1-6-3 의 아래에서 ( ) 이 다. 



T) l) n) 

그림 1-6-3 

4. 질량이 m =50 kg 인 고르로운 원기둥체가 계 
단옆에 놓여있다. 계단의 높이 쇼 는 원기둥 
체 의 반경 r 의 절 반이 다. (그림 1-6-4) 원기 
둥체의 제일 웃점 A 에 힘을 가하여 원기둥 
체가 P 를 축으로 하여 계단을 굴러올라가게 




그림 1-6-4 
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한다. 

1) 가해 진 힘의 크기를 구하여 라. 

2) 원기 둥체 에 대 한 계 단의 작용힘을 구하여 라. 

5. 타조는 세계적으로 제일 큰 새이다. 타조가 만일 자기 몸크기에 

비례하는 날개를 가진다면 날수 있는가? 생물학적통계로 결론을 
내린다면 날수 있는 필요조건은 공기가 올려미는 힘，가 적어 
도 몸무게 ᄎ mg 와 평형을 이루어야 한다. 날개를 펄럭일 때 

엄는 올려미 는 힘 의 크기 는，=(그향 2 이 다. 식 에서 S 는 날개 를 펼 
쳤을 때 면적， z ; 는 새의 비행속도, C 는 비례결수이다. 기하학 
적 으로 근사한 가설을 세 우면 새 의 기 하학직 선은 £로 된 다. 그 
러면 새의 질량은 mxL 3 , 날개의 면적 " oci 2 이다. 관측에 의 
하면 제 비의 최소비 행속도는 5.5 m/s 이 고 타조의 최 대달리 기속 
도는 11.5 m/s 이다. 그리고 타조의 몸길이는 제비의 25배이다. 
그러면 타조가 정말로 자기의 몸크기 에 비례하는 날개를 가전다 
면 날수 있겠는가? 

6. 그림 1-6-5 는 전동연마반을 리용한 공 

구연마장치이다. 연마반의 회전축은 그 
림에서 O 점 에서 종이면에 수직 으로 지 
나간다. AB 는 길이가 / = 0.6 m , 질량은 
예= 0.5 kg 인 고르로운 가는 강체막대 
기이다. 이 막대기는 A 쪽의 고정축주위로 마찰없이 돌아갈수 
있다. 공구 C 는 AB 막대 기 에 고정 되 여있고 그 질 량은 
m 2 = 1.5 kg 이다. 공구중심，공구와 연마반의 접촉점 P , 그리 
고 O 점은 모두 AB 의 중심점 을 지 나는 수직선우에 놓인다. 점 
O 로부터 AB 까지의 수직거리는 c / = 0.1 m 이고 AB 는 수평위치 
를 유지한다. 연마반과 공구사이 의 미 끄럼 마찰결 수는 

ᆻ = 0. 06이 다. 

1) 연마석이 정지했을 때 공구가 연마반을 누르는 힘이 
여) = 10,으로 되 게 하려 면 B 끝에 수직아래방향으로 힘 F b 
를 얼마만한 크기로 주어야 하는가? 

2) 연마반이 시계바늘과 반대방향으로 회전할 때 공구가 연마반 



그!! 1-6-5 
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을 누르는 힘 이 % = 1001^이 되 게 하려 면 B 끝에 수직아래방 
향의 괘 는 얼마로 주어 야 하는가? 

7. 그림 1-6-6 과 같이 ABCD 는 경사각 
分=30°인 거친 경사면이고 변 AD 와 
BC 는 평행이다. 경사면우에 무게가 
G =10 N 인 물체가 놓여있는데 이 물 
체 에 변 AD 와 평 행 인 힘 ，가 작용 
하여 물체 를 등속직 선운동시 킨다. 

F = 5 N 이 라고 할 때 물체 가 받는 마찰력 을 구하여 라. 


D 



그림 1-6-6 


8. 장력 이 7 \ 인 끈에 무게 가 G 인 물체 가 매 달려 있 
다. (그림 1-6-7) 끈의 o 점 에 서 장력 이 r 2 인 끈 
◦묘를 리용하여 수평으로 천천히 물체를 끌어당 
긴다. 끈 OA 와 드림선방향사이의 각 산의 최대 
값은 얼마인가? ( t x > t 2 ) 

9. 정 확한 막대기저울이 있다. 이제 눈금을 새긴 직 


A 



그림 1-6-7 


선 자를 가지 고 저 울추의 질 량을 측정할 때 
그것 을 표시하는 공식 을 이 끌어 내 고 추의 질 
량값을 표시하여 라. 

10. 그림 1-6-8 과 같이 원룰형물체가 수직으로 
놓여 있다. 원뿔의 정각은 a 이 다. 질 량이 
m 인 고르로운 쇠고리가 수평으로 원룰형 
물체에 감겨져있다. 쇠고리와 원뿔면사이의 
마찰력 을 무시할 때 쇠 고리 의 장력 을 구하 



그림 1-6-8 


여라. 


11 . 질량이 같은 20개의 직6 
면체모양의 나무토막들을 
하나씩 쌓아서 구멍이 있 
는 다리를 만든다. 매개 



나무토막의 길이는 다같이 


그림 1-6-9 
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Z 이다. 매개 나무토막의 가로자름면 
은 변의 길이가 쇼 = |인 바른4각형 

이다. 이 다리의 지지점사이의 거리 
5 가 최대로 되도록 그림을 그리고 
지지점사이거리와 다리구멍의 높이 
요 사이의 비를 구하여 라. (그림 1-6- 
9) 



m 2 

1支 

액면 


그림 1-6-10 


12. 그림 1-6-10 과 같이 부표(물에 뜨는 물체로 만든 표식물)가 
반경 R 인 두개의 결구로 합쳐져서 이루어졌는데 그 질량은 


% 이고 중심두께는 쇼 이다. ( h >2 R ) 길이가 /이고 질량이 m 2 
인 가는 막대기가 부표의 중심에 수직으로 꽂아져서 그 끝이 
아래결구면까지 닿아있다. 가는 막대기의 수직위치가 바로 평 
형위치이다. 이 평형위치의 안정성을 분석하여라. 


III 

13. 흐르는 물이 물체를 미는 힘의 크기는 물흐름속도의 2제곱에 
비례한다는것이 실험적으로 증명되였다. 물속에서 운반되는 물 
체 의 무게 는 물흐름속도의 6제 곱에 비 례한다. 만일 어 떤 강물 
의 흐름속도가 원래의 2배이며 그가 미는 물체의 무게는 원래 
의 64배이다. 강흐름속도가 원래의 1/2이라면 그가 떠미는 물 
체의 무게는 원래의 1/64이다. 류체력학에서 이미 증명된바와 
같이 물흐름이 그 흐름방향에 수직 인 평판에 작용한 압력은 평 
판의 면적 에 비 례하며 물흐름속도의 2제 곱에 비 례 한다. 물에서 
운반되는 물체의 무게 는 어째서 물흐름속도의 6제곱에 비례하 
는가? 

14. 큰 용기안에 밀도가 凡인 액체 가 들어있다. 그안에 밑면적 이 S 
인 원통형의 작은 용기가 놓여있는데 밑부분에 길이가 /인 좁은 
유리관을 꽃아놓았다. (그림 1-6-11) 작은 용기 안으로 밀도가 
/? 2 인 색이 있는 무거운 액체를 넣는다. p 2 >Pi 액체높이가 H 
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일 때 작은 용기의 안과 밖에는 두가지 종류 
의 액면이 동일한 수평면을 이루게 된다. 이 
제 유리관의 아래쪽을 열고 관찰해보면 무거 
운 액체는 유리관밑으로부터 큰 용기로 흘러 
나오고 조금 지나서 가벼운 액체가 유리관 
밑으로부터 작은 용기로 흘러들어간다. 이런 
과정이 반복된다. 두 종류의 액체가 혼합되 
지 않고 겉면장력을 무시할 때 

1) 무거운 액체 가 처음 작은 용기 로부터 흘러 나간 질 량 Am t 는 
얼마인가? 

2) 가벼운 액체 가 매번 작은 용기로 흘러들어 간 질 량 Am„ 은 
얼마인가? 

3) 이후의 매번 순환중에서 작은 용기로부터 흘러나간 무거운 
액체의 질 량 Aw 、 는 얼마인가? 

15. 아래끝이 수평축주위로 회전할수 있는 나무판이 
있는데 회전축은 수직벽우에 설치되여있다. (그림 
1-6-12) 처음에 나무판과 벽면사이의 각은 산 이 
다. 이 각사이 에 원기 둥형 나무굴대 가 끼 워있는데 
그 자름면의 반경은 r 이 다. 나무판 바깥쪽에서 힘 
을 주어 평 형 상태 를 유지한다. 그림 에 서 굴대자름 
면 에 수직웃방향으로 화살표시 가 있 다. 나무굴대 
와 벽사이 및 굴대와 나무판사이의 정지마찰결수 
는 각각 ^ = 1, 서 2 = 0.577 이다. 이제 나무판에 
가한 힘 F 를 서서히 감소시키면 사이각이 벌어지면서 나무굴 
대 가 아래 로 떨 어 진다. 사이 각이 60° 일 때 나무굴대자름면의 
화살표시가 어느 방향을 가리키겠는가? 삼각함수표를 참고하여라. 


e 

75° 

15° 

30。 

60° 

sin 分 

0.131 

0.259 

0.5 

0.866 

cos 分 

0.991 

0.966 

0.866 

0.5 




그림 1-6-11 
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제 7 장. 력학적진동과 력학적파동 


1. 용수철진동자가 조화진동을 하는데 주기는 r 이 다. 그러면 ( ) 

1) /시각과 (/+ A /) 시각에 진동자의 진폭은 서로 같고 방향도 
서 로 같다. 산는 꼭 r 의 정 수배 이 다. 

2) /시각과 (f + A /) 시각에 진동자의 운동속도의 크기가 서로 
갈으면 방향은 서 로 반대 이 다. 

3) A / = r 이면 / 시각과 (/ + A /) 시각에 진동자의 가속도는 꼭 
같다. 

4) A 네 이면 Ml 각과 (/ + A /) 시 각에 용수 
같다. 

2. &와 S 2 은 두개 의 간섭 성 파원 이 다. 그림 1-7- 
1에서 &와 S 2 을 중심점으로 하는 두 조의 동 
심원들을 각각 만들어낸다. 또한 같은 시각에 
두개 파동의 마루와 골을 표시한다. 여 기서 실 
선은 파동의 마루를 표시하고 점선은 파동의 
골을 표시 한다. 그림 에 서 4각형안에 3개 의 점 a , b , c 가 표시 되 
여있다. 이 3개의 점들가운데서 

1) 진동이 센 점은 _이다. 

2) 진동이 약한 점은 _이 다. 

3. 그림 1-7-2 에 쌍선흔들이를 보여주었다. 그 
것은 수평천정우에 두개의 길이가 같은 가는 
끈으로 작은 구를 매달고있는 구조로 되여있 
다. 끈의 직경을 무시할수 있고 /와 a 가 알 
려진것으로 보면 작은 구가 종이면에 수직으 
로 조화진동을 할 때 주기는 얼마인가? 

4. 그림 1-7-3 에서 기는 연기로 꺼멓게 그슬려놓고 가는 선으로 
달아맨 금속편과 왼쪽꼭대기우에 가는 강철바늘을 용접해놓은 
음차를 보여준다. 음차는 진동수 /。으로 진동한다. 정지했을 



그림 1-7-2 
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때 바늘끝은 금속편의 자리표계원점을 가리킨다. 음차를 가법게 
무드리면 진동하기 시작한다. 가는 선을 불로 태우면 금속편이 
자유락하하기 시작한다. 이때 바늘끝은 금속편우에 흔적을 그린 
다. (음차의 진폭은 변하지 않는다고 본다.) 



1) 그림 느는 금속편우에 뚜렷한 흔적을 나타내는 자리표축과의 
련이은 7개의 교차점들을 택하여 차례로 B , C , D , E , F , 


G , 묘로 기록하고 서로 린접한 두 점사이의 자리를 b ” b 2 , 
b 3 , b 4 , b 5 , 、으로 표시 한 후《 점 차근사법》을 씨서 중 
력가속도 요의 수학적표현식을 써보아라. 

2) 그림 도의 4개 그림중에서 그ᅪᅪ|□이 금속편우에 남긴 바 
늘의 흔적을 가장 정확히 표시한다. 

3) 달아맨 가는 선이 불에 타서 끊어진 순간부터 진동이 시작된 
다고 보면 강철바늘이 평형자리를 통과하여 왼쪽방향으로 운 
동할 때 왼쪽 방향변위를 정의 방향으로 취하며 강철바늘의 
진폭을 A 로 한다. 그러면 강철바늘의 수평변위 기와 금속편 
이 떨어지는 높이사이의 함수관계 식은’ i _ 다. 

5. 실선과 점선은 파장과 진폭이 서로 같은 두개의 조화가로파를 


표시하는데 같은 험성줄우에서 각각 왼쪽， 

오른쪽으로 전파한다. 어떤 시각에 두개 
파동의 위치가 그림 1-7-4 와 같다. 점 P , 

Q , S 는 핍성줄우의 세 질점의 평형자리이 
다. 다음의 설명중에서 정확한것을 지적하 
여라. 

1) 이 시각에 P , Q , S 는 모두 제각기 평형자리에 있으며 진동 
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도 모두 제 일 약하다. 

2) 이 시각에 P , Q , S 는 모두 제각기 평형자리에 있으며 다만 
Q 의 속도가 최대로 된다. 

3) 이 시각 근의 속도는 우로 향하며 Q 의 속도는 령이고 S 의 
속도는 아래로 향한다. 

4) 이 시각 모의 속도는 아래 로 향하고 Q 의 속도는 령이며 S 의 
속도는 우로 향한다. 

6. 한개의 조화파동이 x 축우로 전파되는데 파동속도는 50 m / s 이 다. 
f =0 시 각의 파형 을 그림 1-7-5 의 n 에 보여 주었 다. 그림 에 서 
M 위치의 질점은 평형자리를 지나 기축의 정의 방향으로 운동한 
다. f = 0.5 s 인 때 의 파형 을 그림 1-7-5 의 i ■ 에 그리 여 라. (적 어 
도 한개 파장을 그려야 한다. ) 



1-7-5 

7. 한개의 가로파가 义축우로 전파하고있다. 사 = 0과 / 2 = 0.005 s 사 
이에서의 파형곡선을 그림 1-7-6 에 보여준다. 



im 1-7-6 

1) 그림을 보고 진폭과 파장을 구하여 라. 

2) (다-하)가 한주기보다 작을 때 파동이 오른쪽으로 전파한다 
면 파동속도는 얼마인가? 또한 왼쪽으로 전파한다고 하면 
파동속도는 얼마인가? 

3) (/ 2 -다 )가 한주기보다 작고 또 파동속도가 6 000 m / s 라고 
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하면 파동의 전파방향은 어느쪽인가? 


8. 한개 의 용수철 진동자가 수직 으로 매 달려있 

고 이것과 함께 끝에 가림판을 건 용수철 __ᅩ 
이 나란히 매달려있는데 이것들이 수직방 |ᄅ 
향으로 진동하는 주기는 is 토서 모두 갈다. £ᄅ 
이제 평행빛을 용수철진동자에 수평방향으 그 

로 비 쳐 준다. (그림 1-7-7) 진동자와 막을 
10 cm 아래 로 당겼 다가 먼 저 막을 놓아주고 A / 시 간 지난 후에 
진동자를 놓는다. 그림자의 진폭이 가림판에서 5 cm 로 되자면 
A / 는 얼마로 되여야 하는가? 

9. 그림 1-7-8 에서 보여준것은 기계진동장 
치 이다. 두개의 가벼운 용수철의 험성결 
수는 각각 k x , 는 이고 자유로운 회전축으 
로부터 떨어진 거리는 a, 6이다. 강체막 
대기 OAB 의 질량은 무시하고 진동자의 
질량은 m 이다. 평형을 이룰 때 막대기 
OAB 는 수평으로 놓여있다. 진동자가 작 
은 진폭으로 자유진동할 때 그 진동주기는 얼마인가? 

10. 어떤 고층건물의 승강기운전공이 제시간내에 하루일을 끝내기 
위 하여 승강기안벽 에 정 확한 추시 계 를 걸 어 놓았다. 승강기 가 
우로 올라갈 때의 가속시간과 내려갈 때의 가속시간은 서로 같 
으며 (정 지 계 에 설 치 된 시 계 에 따르면 ) 가속도의 크기 도 서 로 
같다. 이 승강기운전공이 제시간에 일을 끝낼수 있는가，아니 
면 초과하거나 앞당겨서 끝내겠는가? 

11. 수학흔들이는 길이가 /인 가벼운 막대기의 끝 
에 고정된 연추로 이루어졌는데 이제 막대기 
에 연추질 량과 같은 진주를 끼워넣 었다. 이 
진주는 막대기중심을 지나간 수평선을 따라 
자유롭게 움직일수 있다.(그림 1-7-9) 이 흔 
들이의 작은 진동주기를 구하여 라. (마찰은 무 
시한다.) 





그림 1-7-9 



그림 1-7-8 
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12 . 밤에 땅겉면의 온도가 내 려간다. 
공기중의 온도는 높이에 따라 
증가하며 소리속도도 높이 에 따 
라 증가한다. 공기를 수평방향 
으로 두께 가 d 인 얇은 층으로 
분할하고 땅면에서 계일 가까운 
층에서의 소리의 전파속도를 
v l 라고 하면 n 번째층에서 소 




n = 3 


«=i 3o i/ 

A 

om 1-7-10 


3 ®i 

■ 2 더 


리속도는 예로 표시된다. 

땅면의 A 자리에 음원이 있고 수직방향과 30°의 각을 이루는 방 
향으로 소리 파가 복사된다. (그림 1-7-10) 이 소리를 가장 똑똑 
히 들을수 있는 점에서 A 자리까지의 거리는 얼마인가? 


III 

13. 길이가 / = 2 m 이고 질량이 꼭갈은 3개의 직선막대기로 바른3각 
형의 틀 ABC 를 만들었다. C 점이 미끄러운 수평회전축에 걸려 
있으므로 틀전체가 이 주위로 회전할수 있게 
되 였 다. 막대 기 AB 는 궤 도이고 그 우에 서 다 
람쥐 완구가 운동한다. (그림 1-7-11) 이 제 다 
람쥐가 궤도우에서 운동하는것을 관찰하는데 
틀은 정지되여 움직이지 않는다. 다람쥐가 어 
떤 모양의 운동을 하는가를 밝혀 내 여라. 

14 . 어떤 고층건물의 승강기천정에 길이가 쇼 인 가벼운 용수철이 
매 달려있고 그 아래끝에 질 량이 m = lkg 인 물체 가 달려있는데 
정지상태에 있을 때 용수철은 AL = 0.1 m 늘어났다. 어떤 주어 
진 시각에 승강기가 0.5 g 의 가속도로 내 려오다가 / = ot 후에 
자동제동에 들어가서 一 0.5 g 의 가속도로 떨어지다가 멈춰선다. 
변위그라프를 리 용하여 승강기안에 매 달린 물체 의 운동을 서 술 
하고 진동그라프를 그려보아라. 

15. 한개의 큰 용기안에 서로 풀리지 않는 두가지 종류의 액체 가 
들어 있다. 그것들의 밀도는 각각 凡 와 此 이 다. (셔 <， 2 ) 이제 
길이가 i 이고 밀도가 ( A + p 2 )/2 인 나무막대기를 웃쪽의 액 



A 스 」 1 -노 

그固 1-7-11 
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체속에 수직으로 넣는데 그 아래끝이 두 액체의 경계면으로부 

터 만큼 떨어져있다가 정지상태로부터 아래로 떨어지기 시 
4 

작한다. 나무막대기가 제일 낮은 자리에 도달하는데 걸리는 시 
간을 구하여라. 나무막대기의 운동으로 인한 액체의 저항을 무 
시하고 두 액체가 매우 깊다고 보아라. 나무막대기는 액체속에 
서 운동하고있는것으로 즉 액면에 로출되지도 않고 또 용기와 
충돌하지도 않는다고 보아라. 

제8장. 력학종합문제 


1. 한대의 떼목이 강기슭을 떠났다. 처음속 
도는 z ； 이고 방향은 기슭에 수직 이 다. 

그 운동자리길을 그림 1-8-1 에 보여준 
다. 시 간 r 만큼 경 과하여 자리 길우의 
x 부호 있는 곳까지 왔다. 강물의 속도 
는 w 로 일정하다. 작도법을 리용하여 
2T, 3T, 4 T 시 각에 이 떼 목의 자리 를 자리 길 우에 표시하여 라. 

2. 전등이 땅겉면으로부터 높이 / 2 ，천정으로부터 가만큼 떨어진 
자리에서 폭발하였다. 모든 조각들이 똑같은 처음속도 z ； 로 사 
방으로 휘뿌려진다. 유리조각들이 땅바닥우에 떨어진 반경을 
구하여 라.(유리 조각과 천정 과의 충돌은 핍 성충돌이고 땅바닥과 
의 충돌은 완전비핍성충돌이며 조각들은 벽과 충돌하지 않는다 
고 본다.) 

3. 질량이 M =12 t 인 우주비행선이 달로부터 높이 쇼= 100 km 에서 
원자리길을 따라 달주위를 돌고있다. 자리길에서 착륙에로 이행 
할수 있도록 어느 시각부터 발동기를 끈다. 로케트분사구에서 
분출되는 기체흐름속도는 w =10 4 m / s 이다. 달의 반경은 R^l 


가 



그림 1-8-1 
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700 km , 달의 겉면까지의 자유락하가속도는 g 달 = 1.7 m / s 2 이다. 

1) 자리길우의 A 점에서 발동기를 껐을 때 비행선이 달의 B 점에 
떨어지게 하려면 얼마만한 연료를 소비해야 하는가?(그림 
1-8-2 의 ᄀ) 

2) 비행선이 달중심방향으로 三三^\ 

향한 운동에네르기를 가지 / y | y \ 

고 달파 서로 접한 자리길 K -. fj A ( “ 9 - 0 ’---)-- a 

우의 점에 가기 위해서는 

얼마만한 연료가 소비되야 주 

하는가?(그림 1-8-2 의 U ) ᄀ 그림 1-8-2 ᄂ 

4. 파동을 흡수하지 않는 매질속에 있는 작은 구면파원으로부터 구 
면파가 복사된다. 파원의 진동은 y 0 = A 0 cos 4«- 이 고 반경 이 

자 = 10 m 인 구면파의 진동은 = 2 cos 4； 규- m 이 다. 

1) 이 구면파의 파장을 구하여라. 

2) 반경이 r 2 = 25 m 인 구면우의 임의의 점에서 진동식을 구하 

여라. | 

5. 매우 굳은 가벼운 막대기로 작고 무거운 구를 련 

결하여 《아령》모양을 만들었다. 이것이 속도 x *° ^ 
化으로 정지된 수직벽을 향하여 평행이동하고있 I 

다.《 아령》축과 벽면사이의 각은 4 P 를 이 룬 
다. (그림 1-8-3) 《 아령》이 벽 과 험성 충돌한 그림 卜 8 - 3 

후에 어떤 모양의 운동을 하겠는가? 

6. 늘어나지 않는 가벼운 선을 리용하여 작은 文 •■一- 、、또 z，v 

구를 반경이 r 인 정지된 원기둥체에 매놓 /V 시 

았다. 처음에 구와 원기둥체는 서로 접해 ( 、ᄉ j 。 

있 다. 어 떤 시 각에 반경방향으로 속도 v \、一)’ 

를 가지도록 선을 풀어준다. (그림 1-8-4) 그固 1-8-4 

호 시각에 풀어 진 선의 길 이 / 을 구하여 라. R ^ 

7. 반경 이 R 인 반구형의 미끄리운 그릇이 수 
평인 땅면우에 놓여있다. 길이가 2쇼인 가 
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그림 1-8-5 







늘고 긴 막대 기 가 그릇의 안에 놓여 있 다. (그림 1-8-5) 막대 기 
가 평형상태에 있을때 막대기와 수평면사이의 각 «를 구하여라. 
막대기가 평형상태에 놓이게 하려면 막대기길이와 그릇의 반경 
사이에 어떤 관계가 있겠는가를 설명하여라. 

8. 그림 1-8-6 과 같이 3개의 물체가 쌓여서 

미끄러운 수평면우에 놓여있다. 1은 직4 
각형모양의 판대기 이고 2와 3은 3각형 프 
리즘모양이다. 그것들의 질량은 각각 m K 
m 2 ， w 3 이고 1과 2사이의 경계면 A 에서 그림 1-8-6 

정지마찰곁수는 ju A , 2와 3사이의 경계면 B 에서 정지마찰결수 
는 이 다. 경계 면 묘와 수평면사이의 경사각은 산 이 다. 

1) 3을 오른쪽으로 끌어 당겨 서 작은 가속도 a 를 가지 게 할 때 
어떤 경계면에서도 미끄러지는 운동은 생기지 않는다. 경계 
면 B 에서 마찰력의 크기를 구하여라. 매개 경계면에서 정지 
마찰력과 최 대정지마찰력사이의 비를 구하여 라. 

2) 이제 3의 가속도를 점점 증가시키면 두 경계면중에서 어느 
한 경계면이 미끄러진다. 어느 경계면인가? 어떤 정황에서 
경계면 A 가 먼저 미끄러지겠는가? 어떤 정황에서 경계면 B 
가 먼저 미끄러지겠는가? 

3) 다시 정지로부터 시작하여 왼쪽으로 3을 당겨서 그의 가속 
도를 점점 증가시키면 미끄러지는 운동이 발생하는데 이때의 
미 끄러 지 는 상태 를 설 명 하여 라. 

4) // a = 0.5, // b = 0.8 로 놓고 산 가 어떤 값일 때 3을 오른쪽 
으로 당기면 경계면 묘에서 먼저 미끄러지는 운동을 일으키 
는가? 또 왼쪽으로 3을 당길 때 경계면 A 가 먼저 미끄러지 
겠는가? 

9. 그림 1-8-7 과 같이 질량이 M 이고 길 
이 가 £ 인 얇은 가림 판 P 를 가진 나무 
판대 기 가 수평인 땅면우에 놓여 있 다. 

나무판과 땅면사이 의 정 지 마찰곁수와 미 끄럼 마찰결수는 다같이 n 
이 다. 질 량이 m 인 사람이 나무판의 한끝에서 다른끝으로 땅면에 
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대해 등가속도로 걸어가기 시작한다. 다른끝에 도착했을 때 가림 
판을 잡고 나무판우에 정지한다. 사람과 나무판사이의의 정지마찰 
곁수는 충분히 크므로 사람과 나무판사이에서는 미끄러짐이 없다. 
어떤 조건에서 나무판이 이동한 거리가 최대로 되겠는가? 

제9장. 분자운동론, 열과 일, 

고체와 액체의 성질, 물질의 상변화 


1. 두개의 분자 A 와 묘가 비교적 멀리 떨어져있다. 이때 분자들사 
이 의 호상작용힘 은 무시할수 있 다. A 분자를 고정 시 켜 놓고 B 분 
자를 A 분자쪽으로 점차 접근시키면 두 분자를 맞닿을 때까지 
접근시킬수가 없다. 이 과정에 대한 다음의 설명들중에서 어느 
것이 정확한가? 

1) 분자힘 이 B 분자에 대 하여 총적 으로는 정 의 일 을 수행하며 
따라서 분자들사이 의 호상작용에 네 르기 가 부단히 감소된다. 

2) B 분자가 시종일관 분자힘을 극복하면서 일을 하며 따라서 
분자들사이 의 호상작용에 네 르기 가 부단히 커 진다. 

3) B 분자가 처음에는 분자힘을 극복하면서 일을 수행하고 그후 
에 는 분자힘 이 B 분자에 일 을 수행하며 따라서 분자들사이 의 
호상작용에네르기가 처음에는 커지다가 그 다음은 감소된다. 

4) 처음에는 분자힘이 B 분자에 대해 일을 수행하고 그 후에는 
B 분자가 분자힘 을 극복하면서 일 을 수행한다. 따라서 분자 
들사이의 호상작용에네르기가 처음에는 작아지다가 그 다음 
은 커 진다. 

2. 물체의 내부에네르기 및 그의 변화량에 대한 다음의 설명중에서 
어느것이 정확한가? 

1) 물체의 내부에네르기가 변화되면 물체의 온도도 변해야 한다. 
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2) 물체가 외부계에 일을 할 때 그의 내부에네르기가 꼭 변해야 
되는것은 아니다. 물체에 열량이 전 
달될 때도 그의 내부에네르기는 변하 
지 말아야 한다. 

3. 그림 1-9-1 에서 보여준마와 같이 소금 
( NaCl ) 결정은 Na + 이온 (그림에서 O ) 

과 cr 이 온(그림 에 서 •) 으로 구성 되 여 
있다. 이 두가지 종류의 이온들은 공간 
적으로 서로 수직인 세 방향으로 꼭같은 거 리로 배렬되여있다. 
소금의 몰질량은 58.5 g / mol , 밀도는 2.2 g / cm 3 , 아보가드로수 
는 尺』= 6.02><10 2: 노101 _1 이다. 소금결정체에서 가장 가까운 두 
개의 나트리움이온중심들사이의 거리가 다음 네개의 수값들가운 
데 어느것에 가장 가까운가? 

1) 3.0 xi 0 " 8 cm 2) 3.5 X 10 " 8 cm 

3) 4.0 xi 0 _ 8 cm 4) 5.0 xl 0 _ 8 cm 

4. 표준조건에서 공기분자들사이의 평균거리를 구하여라. 

5. 교실바닥의 면적 이 15 m 2 , 높이 3 m 이 다. 교실 안에 들어있는 공 

기 의 질 량을 대 략 계 산하여보아라. 공기 의 몰질 량은 

2. 9 x 10 _2 kg/m 이이 다. 

6. 물의 밀도는 p «1.0 xi 0 3 kg / m 3 , 물 lmol 의 질량은 

M = 1 . 8 x 1 0~ 2 kg/mol 이 다 . 

1) 물 1 cm 3 안에는 물분자가 몇개나 들어있는가? 

2) 물분자가 구모양이라고 볼 때 물분자 하나의 직경은 얼마 
인가? 

7. 다음의 내 용을 읽고 질문에 대답하여 라. 

자연계에 있는 물체들은 일정한 온도를 가지고있으므로 외부계 
로 부단히 전자기파를 복사하고있다. 이러한 복사가 온도와 관 
계되기때문에 열복사라고 부론다. 열복사는 다음과 같은 특징을 
가지고있 다. 

첫째로，열복사되는 에네르기속에는 각이한 파장의 전자기파의 
에 네 르기 들이 포함되 여있 다. 

둘째로，물체의 온도가 높을수록 단위시간당，물체의 단위겉면 



그림 1-9-1 
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으로부터 복사되 는 에 네 르기 가 많아진다. 

셋째로，복사되는 전체 에네르기에서 각이한 파장의 전자기파에 
해당되는 에네르기몫이 서로 다르다. 

일정한 온도를 가지고있는 물체들은 외부계에 전자기파형식으로 
에네르기를 복사함과 동시에 다른 물체들이 복사하는 전자기파 
를 흡수한다. 만일 이러한 복사와 흡수가 평형을 이룬다면 물체 
의 에네르기가 보존될것이다. 물체의 겉면의 성질이 복사와 흡 
수에 그 어떤 영향도 주지 않는 리상적인 경우에 이 물체를 절 
대흑체라고 부론다. 이러한 절대흑체는 겉면에 입사되는 전자기 
파를 100义 흡수한다. 절대흑체인 경우에는 그 물체의 단위겉 
면에서 단위시간동안에 복사되는 에네르기 ^0°1 그 물체의 온도 
(절대온도) r 의 4제곱에 비례한다. 즉 
戶 0 = 신 4 

여기서 < j = 5.67 Xl 0 _8 WAm 2 . K 4 ) 이다. 다음의 물음들은 모두 
절대흑체를 전제로 한것이다. 그리고 태양의 반경은 칙 = 696 
000 km , 태양겉면의 온도는 5 770 K , 화성의 반경은 

R 화 = 3 395 km 이 다. 

1) 태양복사에네르기의 거의 대부분은 2 xi 0 _9 m ~2 xi 0 _8 m 파 
장구간에 집 중되 여있 다. 대 응하는 주파수구간을 밝혀 라. 

2) 태양겉면으로부터 lh 동안에 복사되는 에네르기총량은 얼마 
인가? 

3) 화성이 태양으로부터 받는 복사에네르기는 화성의 적도면 
;rr 2 (r 는 화성의 반경)에 수직으로 입사되는 량으로 볼수 
있다. 화성으로부터 태양까지의 거리는 태양반경의 400배이 
다. 다른 천체나 우주로부터의 복사를 무시한 상태에서 화성 
의 평균온도를 가늠하여보아라. 


8. 어떤 사람의 폐활량(한번 들이쉬는 공기의 체적)이 r =400 mL 
이 다. 이 사람이 숨을 한번 들이쉴 때 들어오는 공기분자들가운 
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데에는 그가 1년전에 숨을 한번 내쉴 때 내보낸 공기분자가 몇 
개 들어있겠는가를 가늠해보아라. 

9. 질 량이 % 인 동 ( Cu ) 열 량계 안에 질 량이 … 인 물을 넣 었는데 
평 형 온도는 / 12 (셀 씨 우스온도)이 다. 질 량이 m 3 , 온도가 / 3 인 얼 
음덩 어 리를 이 열량계안에 넣 었다. 가능한 여 러가지 경우들을 
찾고 그때의 최종온도들을 구하여라. 동，물，얼음의 비열은 각 
각 Cl , c 2 , c 3 이고 얼음의 비녹음열은 Z 이 다. 

10. 반경 이 R 인 수은방울이 높은 곳으로부터 떨어져 크기가 꼭같 
은 n 개의 작은 수은방울들로 갈라졌다. 수은의 밀도가 p , 겉 
면장력결수가 o •라고 할 때 이 수은방울이 최소한 얼마의 높이 
에서 떨어졌겠는가? 


11 . 이전에 어떤 과학자는 그림 1-9-2 에서 보 
여준 장치를 리용하여 액체의 체적팽창결수 
를 측정하였다. 여 기서 A 와 B 는 굵기 가 꼭 
같은 U 자형유리관 ( U 자관)이며 수직방향으 
로 설치되여있다. 이 관들은 각각 항온기 
C (비교적 뜨거운)와 항온기 D (비교적 찬) 
안에 꽂혀있다. U 자관 안에 적당한 량의 


B 

■ 

D 



— 


1-9-2 


측정하려 는 액체 를 담는다. C 와 D 에서의 온도들과 U 자관안에 


서 액면의 높이들을 각각 재면 해당 액체의 체적팽창곁수를 
계산할수 있다. 그 계산공식을 구하여 라. (유리관자체의 열팽 창 
은 고려하지 않는다. ) 

12. 그림 1-9-3 에서 보여준것은 파도발전식 

등대 의 기 체흐름통로이 다. 바다물면 이 타빈 
낮아질 때 &은 닫기 고 S 2 은 열 리 면서 발전고 
매번 대기압이 lXl 0 5 Pa , 온도가 7° C 인 
공기 0.233 m 3 를 받아들인다. 물면이 높 
아질 때 는 S 2 이 닫기 고 공기 가 단열 압 m ± 

축되며 압력이 V 32 xi 0 5 Pa 로 될 때 
' 가 열리게 되여있다. 피스톤이 공기를 전부 작업실로 밀어 
보내면서 타빈발전기가 동작한다. ' 이 열 린 다음 피스론밑 
부분의 압력이 거의 변하지 않는다고 하자. 피스톤의 질량과 
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마찰을 무시하는 경우 바다물이 한번 상승할 때 수행하는 일 
을 구하여라. 공기가 서匕상태로부터 p 2 r 2 상태까지 단열변화 
될 때 

/ \5/3 

f = (t) 

관계가 성립되며 lmol 의 리상기체에서 온도가 rc 높아질 때 
내 부에 네 르기 는 |요 U 는 기 체 상수) 만큼 커 진 다. 

13. 압력 이 p 0 , 온도가 인 공기 (매 개 공 - 

기분자의 질량은 m 0 , 매개 분자가 가지 속 p 
고있는 평균열운동에네르기는 |소이 _ 

다. ) 가 〜의 속도로 자름면적 이 《 인 매 ^ T -9-4 

끈한 관속으로 흐르고있다. 관속에는 공기에 대한 흐름저항을 
무시할수 있는 금속그물망이 있는데 이 그물망을 전력 P 토 가 
열한다. (그림 1-9-4) 때문에 공기는 가열된다. 이 과정 이 평 
형상태에 이른 다음 관 끝부분으로 흘러나오는 공기의 속도가 
이 로 되 였 다. 흘러 나오는 공기 의 온도 가과 공기 가 받게 되 는 
추진력을 구하여라. 

제10장. 기체의 성질 


1. 일정한 질량의 리상기체의 상태가 그림 P 
1-10-1 에서 보여준 ab , be , cd , 쇼과정을 
거처 변화되고었다. 여기서 이 4개의 과 
정은 P - r 선도에서 모두 직선이며 그중 ab 
선의 연장선은 자리표원점 ◦를 통과하며 
be 는 에 수직, cd 는 aft 에 평행이다. 다 ^ 
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그림 1-10-1 




음의 결론중에서 어느것이 정확한가? 

1) 心과정에 기체의 체적이 계속 작아전다. 

2) 뇨과정에 기체의 체적이 계속 작아진다. 

3) 섰과정에 기체의 체적이 계속 커진다. 

4) 쇼과정에 기체의 체적이 계속 커진다. 

2. 어떤 리상기체 에서 기체의 내부에내 르기 가 기체분자의 총 수 7 V 
에 그의 온도(절대온도)를 곱한 량에 비례 한다는 사실이 알려져 
있다고 하자. 즉 

E = kNT (소는 비례곁수) 

이제 작은 구멍이 뚫려있는 금속용기에 기체를 넣고 가열한다. 
가열전 기체의 질량은 m x , 가열후 기체의 질량은 m 2 이라면 가 
열전과 가열후 용기속에 있는 기체의 내부에네르기의 비가 다음 
4개의 값들중에서 어느것과 일치하겠는가? 

1) ^ 2) 쁘 3) 1 4) 알수 없다. 

m 1 m 2 

3. 일반적으로 고압가마에서는 뚜껑자체를 잘 밀 
페시키고 그 뚜껑우에 배기구멍을 뚫은 다음 
그림 1-10-2 와 같은 안전변을 설치한다. 가마 
안의 기체압력 이 일정한 값에 이르면 기체가 
안전변의 중력을 극복하고 고압기체를 밖으로 
내보내면서 고압가마안의 기체압력이 필요한 
값으로 일정하게 유지되게 된다. 안전변의 질 
량이 m = 0.1 kg , 가로자름면의 직경이 c / = 0.3 cm , 배기구멍의 
직경 D =2 cm , 대기 압은 지 =10 5 Pa 일 때 고압가마속에서 도달 
할수 있는 기체의 최대압력은 몇 Pa 인가? 만약 압력은 3.6 kPa 
씩 증가시킬 때마다 물의 끓음점이 1° C 씩 높아진다면 고압가마 
속에서 물의 온도가 얼마까지 높아지겠는가? 

4. 자름면적이 " 인 기통을 수평으로 

설치하고 고정시킨다. 기통벽은 一 

열전달이 잘 되도록 만들었다. 두 — 

개의 피스톤 A 와 B 로 이 기통을 __ 

두개의 기체실 1，2로 갈라놓았 




가마속의 고압기제 

zm 1-10-2 


그림 1-10-3 
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는데 평형상태에서 1，2기체실의 체적비는 3:2이 다. (그림 1- 
10-3) 온도를 변화시키지 않는 조건에서 피스톤 A 를 천천히 밀 
어주면서 오른쪽으로 d 만큼 이동시켰을 때 피스톤 묘는 오른쪽 
으로 얼마만큼 이동하겠는가?(피스톤과 기통벽사이의 마찰은 무 
시한다.) 

5. 수직으로 놓은 기통속에 일정한 질량의 

리 상기 체 를 넣 고 질 량을 무시할수 있 는 
피스톤으로 막은 다음 그 우에 철가루를 
무져놓는다. (그림 1-10-4) 처 음에 피 스 
톤은 기통속에 설치된 제 한럭에 걸려있 
고 기체 기둥의 높이는 H 0 , 기체압력은 
대기압 Po 이다. 이제 기체를 서서히 가 그림 1-10- 4 

열하여 온도를 AT = 60 K 높였을 때 피스톤(물론 철가루와 함 
께)이 제한턱에서 떨어지면서 올라가기 시작한다. 계속 가열하 
여 피스톤이 公베5分 0 만큼 올라갔다. 그 다음 온도를 유지하면 
서 철가루를 점차 들어낸다. 철가루를 모두 없애버렸을 때 기체 
기둥의 높이가 均 =1.8 요 0 이였다. 이때 기체의 온도는 몇 K 인 
가?(피 스론과 기 통사이 의 마찰은 무시한다. ) 

6. 그림 1-10-5 에서와 같이 수평으 
로 설치된 기통이 있는데 자름면 
적이 서로 다른 두개의 원형관이 
련결된 모양으로 되 여있 다. 피 스 
론 A 와 B 는 길이가 3/인 가는 강 
철 막대 기 로 련결되 여있는데 마찰이 없 이 기 통좌우로 이 동할수 
있다. 피스론 A 와 묘의 자름면적은 각각 5 A =30 cm 2 , 聲， 15 cm 2 
이며 두 피스톤사이 에는 일정한 질 량의 리상기체가 밀페되 여있 
다. 두 피스톤의 바깥쪽(쇼의 왼쪽과 묘의 오른쪽)은 모두 대기 
이며 대기압은 戶 0 =1.0><10¥3로 일정하다. 피스톤 묘의 중심에 
는 늘어나지 않는 가는 끈을 고정시키고 다른 끝은 벽에 고정시 
킨다. 기통안의 기체온도가 7\=540 K 일 때 두 피스톤 A , 묘의 
배치는 그림에서와 같다. 이때 가는 끈에 작용하는 장력은 
， 1= 30 N 이 다. 

1) 기통속의 기체온도를 540 K 로부터 천천히 낮출 때 몇 K 인 때 






48 







부터 피스톤이 오른쪽으로 이동하기 시작하겠는가? 

2) 기체의 온도를 계속 낮추어나가면 피 스톤 A 가 오른쪽으로 
이동하다가 온도가 몇 K 일 때 두 원통관의 련결부위에 닿게 
되겠는가? 

3) 피스론 A 가 이 련결부위에 닿은 후 기체의 온도를 유지하면 
서 피스론 묘에 왼쪽방향으로 힘을 주어 두개의 피스톤이 천 
천히 왼쪽으로 이동시켜 가는 끈을 당기는 힘 이 다시 30 N 되 
게 하였다. 이때 준 힘 的의 크기는 얼마인가? 

7. 그림 1-10-6 에 보여준것 처 럼 땅면에 수직 으로 설치한 기통속에 
기체 가 들어있고 그 우에는 피스론이 놓여 있다. 이 피스톤과 기 
통바닥은 핍성곁수 소 =600 N / m 인 용수철로 련결되 여있고 전체계 
는 평 형 상태 에 놓여 있 다. 외 부대 기압력 은 Po=.l 
xl 0 5 Pa 이다. 피스론과 기통바닥사이의 거리 
/ =0.5 m , 기통의 자름면적은 公 = lxi 0_ 2 m 2 이다. 

등온상태에서 피스론을 21 위치까지 서서히 끌어 
올렸는데 이때 힘은 厂 =500 N 이다. 용수철의 원 
래의 길이 은 얼마이겠는가?(마찰, 피스톤과 
용수철의 질 량은 무시하여 라. 그리 고 전체 과정 그림 1-10-6 
에서 기체는 루실되지 않으며 용수철은 후크의 법칙을 만족시킨 
다고 보아라.) 



II 

8. 그림 1-10-7 에서와 같이 두개의 단열동축관으로 막힌 고리형단 
열 관 내 부가 얇은 금속판으로 만든 세개 
의 피스톤에 의해 세 부분으로 갈라져있 
다. 피스톤은 열전도가 아주 잘되고 밀 
페성도 대단히 좋으며 고리형관안에서 
마찰이 없이 운동할수 있다. 이 세 부분 
에 같은 종류의 리상기체를 채워넣고 용 
기 를 수평 면우에 설 치한다. 처 음에 I ， 

II，III 세 부분의 기 체압력 은 모두 P 0 , 

온도는 각각 h =-3° C , 起 = 47° C ， b =27° C 이며 세개의 피스톤과 



ZMJ 1-10-7 
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고리중심을 련결한 선들사이의 각들은 =90°, « 2 =120°, « 3 
= 150°이다. 

1) 평형상태에 이른 다음 a [, a ' 2 , 여는 각각 얼마인가? 

2) 일정한 량의 리상기 체 에서 내부에내르기의 변화량이 온도변 
화량에 비 례 한다고 하자. (압력 이 나 체적 에는 무관계 하다. ) 
이런 조건에서 평형상태에 이른 다음 기체의 온도와 압력을 
구하여 라. 

9. 원기둥모양의 용기속에 수은을 담고 역시 
수은이 가득차있는 싸이폰 ( f 1 형관)이 꽂혀 
있는 뚜껑을 덮었다. (그림 1-10-8) 싸이 
폰의 수직부분관들의 길이는 갈으며 그중 
한끝은 용기의 바닥에 닿아있고 다른끝은 
막거나 열수 있게 그림처럼 설치되여있다. 

필 요한 수값들은 그림 에 표시하여 주었 다. 

처음에 싸이폰의 바깥쪽 끝부분을 열어놓으면 수은이 서서히 
흘러 나온다. 용기 속의 기 체압력 이 얼마로 될 때 수은이 흘러 나 
오지 않게 되겠는가? 이때 수은면은 처음 위치로부터 얼마나 
더 내려오겠는가? 

10. 달에서 피스톤으로 밀폐된 땅면에 수직으로 세운 기통속에 온 
도가 r 인 아르곤기체를 담았다고 하자. 피스톤과 기통사이의 
마찰은 무시 할수 있다. 이 피스론우에 꼭같은 피스론을 가볍게 
놓으면 새로운 평형상태에서 기체의 온도 r 2 은 얼마이겠는 
가?(피스톤과 기통자체의 비열 및 열방출현상은 무시할수 있다. 
기체는 리상기체로 보아라.) 

11 . 자름면적 이 "인 밀폐된 기통속에 질량이 m 인 피스론이 있고 피 
스톤의 오른쪽과 왼쪽에 각각 체적이 V h 인 리상기체가 들어 
있으며 압력 P 로 평형상태 에 있다. (피스톤과 기통사이의 마찰은 
무시할수 있다.) 이제 어떤 방법으로 피스론을 평형자리로부터 
약간 이동시켰다가 가만히 놓으면 피스톤이 진동한다.기체의 온 
도는 변하지 않으며 량쪽 기체의 온도는 같다고 볼 때 

1) 피스톤의 진동이 조화진동임을 증명하여 라. 

2) 피스론의 진동주기를 구하여라. 
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3) 기체의 온도가 우일 때 진동주기 가 과 
40°C 일 때의 진동주기 r 2 의 비를 구하여 라. 

12 . 그림 1-10-9 에 보여준것과 같은 수직으로 설 
치된 기통이 있다. 기통의 바닥으로부터 기통 
입구까지 거리는 이다. 질량과 두께를 무시 
할수 있는 강철판피스톤 A 를 리용하여 일정 
한 질량의 공기를 기통속에 밀페시켰다. 기통 
과 피 스톤사이 의 마찰은 무시할수 있 다. 평 형 
상태에서 피스론은 기통바닥으로부터 위치에 


zm 1-10-9 
있고 바깥대기 

압은 此이다. 수은이 담긴 병 (병자체의 질량은 무시한다.)을 
피스톤웃면에 놓으니 피스론이 기통바닥으로부터 z 위치에 이를 
때 다시 평형을 이룬다. 만일 수은을 병속에 담지 않고 그대로 
피스톤웃면에 천천히 쏟아부으면 역시 피스톤이 아래로 이동하 
면서 기체가 압축되다가 어떤 위치에서 정지된다. 이때 피스론 
의 가능한 위치와 그에 대응하는 조건을 밝히여라. (주어진 조 
건들을 리용하여 수식으로 이끌어내여라.) 


ill 

13 . 웃쪽은 막히고 아래쪽은 열린 가늘고 두께가 얇은 유리관을 물 
에 수직 으로 꽂아놓고 물우에 서 떠다니 게 하였 다. 이 때 물면 
웃부분의 관의 높이는 b , 관의 질 량은 m , 관의 자름면적은 兄 
대기 압은 Po， 물의 밀도는 /)이며 온도는 변하지 않는다. 

1) 관을 물속으로 눌러줄 때 관이 받는 뜰힘 厂와 관의 안팎에 
서 액 면의 높이차 표사이 의 관계 F=_ 를 구하여 라. 

2) 이 관이 물우에 서 떠다니 는 경 우와 물속에 서 중력 과 뜰힘 이 
같아지 는 경 우에 관의 안팎에 서 액 면의 높이차 피과 此을 
구하여 라. 

3) 뜰힘 이 최대로 될 때 관의 안팎에서 액면의 높이 차 하와 뜰 
힘의 최대값 化를 구하여라. 

함수를 그라프로 그리 고 F m , H h H 2 , H 0 를 표시 하여 라. 

14 . 늘어나지 않고 기체가 새지도 않는 천으로 만든 기구(천의 질 
량은 무시할수 있다.)의 직경 이 c?=2m 이며 그 안에 P 一1005 
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xi 0 5 Pa 의 압력으로 기체를 채워넣었다. 이 천재질에서 찢어 
짐에 견디는 최대장력 (lm 너비의 천을 량쪽으로 잡아당길 때 
천이 찢어지는 순간에 당기는 힘)은 /_ = 8.5xl0 3 N/m 이다. 
처음 기구가 땅면우에 있을 때 대기압은 p 0 = lxl 0 5 Pa , 공기 
온도는 % = 293於：이 다. 공기의 압력과 온도는 높이에 따라 선 
형적으로 감소하며 그 비례곁수가 각각 a p = -9.0Pa/m, 
a r = -3.0xl0 _3 K/m 라고 하면 이 기구가 얼마의 높이에 이르 


朴 


러 터지겠는가?(기구는 매우 서서히 떠오르므로 기구내부의 기 
체온도는 주위공기의 온도와 같다고보아라. 그리고 기구가 터 
질 때 기구주위에서 공기압력의 
차이 는 무시하여 라. ) 

15. lmol 의 리상기체가 P - r 선도에 
서 타원으로 표시되는 과정을 서 
서 히 거치고있다.(그림 1-10- 
10) 타원의 중심 O ' 점에 해당한 
상태 에 서 는 기체의 온도가 
r Q = 300 K 이라고 하자. 한 순환 
과정에서 기체의 최대온도 7；과 
최저온도 r 2 을 구하여 라. 



jVo 厂 0 \V(S 

그림 1-10-10 


제11장. 열학종합문제 


1. 두 흑체의 평면들이 서로 평행으로 놓여있는데 그중 하나의 온 
도는 八,다른 하나의 온도는 7 i ( rp >7 i ) 로 고정되여있다. 두 평 
면사이의 공간은 진공이다. 열복사때문에 생기는 열에네르기흐 
름을 감소시키기 위하여 이 두 평면사이에 서로 열적으로 차단 
된 얇은 흑체막들로 열장벽을 만든다. 이 흑체막들은 원래 흑 
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체 평면들에 평행으로 설치 한다. (그림 
11-1) 열장벽을 설치한 후 열에네르기흐 
름과 설치하기 전 열에네르기흐름의 비 
P 를 구하여라. (평면이 유한하기때문에 
생기는 경계효과는 무시하여라.) ’사 그림 1-11-1 

2. 물속의 어느 한 위치에 정지상태에 있던 10 _4 mol 의 수소기체가 
떠오르기 시작한다. 떠오르는 과정에 수소기체의 온도는 그 주 
위에 있는 물의 온도와 같은데 물속에서 온도의 분포는 


r = f ^(10 -2 쇼 2 + 0.12 쇼 + 0.2) 이다. 여기서 T 는 절대온도 ， h 

는 물면으로부터의 깊이 이다. (단위는 m ) 수소는 리상기체로 볼 
수 있고 온도에 따르는 물의 밀도변화는 무시할수 있으며 그 값 
은 p = 10 3 kg / m 3 이다. 여기서 물은 얼지 않으며 물면우에서 대 
기압은 P 0 = 10 5 Pa , 중력가속도는 g =10 m / s 2 이다. 수소기체가 
물면까지 떠오르는데 걸리는 시간을 구하여라. 

3. 기체가 들어있는 통을 기체주입변을 통하여 체적 이 Fo 인 진공 

통과 련결하고 진공통에 기체를 넣으려고 한다. 기체통의 체적 
은 V , 기체통안에 들어 있는 기체의 압력은 P 이 다. 처음에 주 
입변을 열어놓고 기체통과 진공통이 평형 을 이룬 다음 변을 닫 
는다. 그 다음 그 기체통을 떼내고 다른 새 기체통을 련결하고 
주입변을 열 어 평 형 상태 에 이 르게 한다. 진공통에 들어있는 기 
체의 압력이 均 이 될 때까지 이런 과정을 반복하였다면 

기 체 통을 몇 개 나 리용했겠는가? 이 과정 에 기 체의 온도는 변하 
지 않는다고 보아라. 

4. 밀페된 용기안에서 물과 수증기 가 평형상태 에 있다. 14 °C 의 온 

도에서 물의 포화증기압은 1.6 xl 0 3 Pa 이다. 물겉면에 부딪치는 
수증기분자들은 전부 물로 응축되며 기체분자들의 평균속도는 
기체의 온도 r 의 1/2제곱에 비례한다. 100 °C 와 14 °C 에서 단위 
시간당 물의 단위겉면적에서 증발되여 수증기로 되는 분자수의 
비 를 근사적으로 유효수자 하나자리까지 구하여 라. 
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5. 한끝이 막히고 다른끝은 열려있 

는 긴 U 자형유리관속에서 수은 
에 의해 공기가 밀폐되여있 _ 

다. (그림 1-11-2 의 1) 여기서 /« 

/o=15cm, h x = 22.5cm, " 

、= 27.5cm 이고 관의 굽은 부 h x 
분의 길 이는 무시할수 있다. 대 _ 

기 압은 사 = 9 975Pa 이 다. 이 
관을 서서히 거꾸로 뒤집어서 
그림 1-11-2 의 l 처럼 세웠다. 이때 

1) 새로운 평형상태에서 공기기둥의 길이는 얼마인가? 

2) 새 평 형 상태 가 안정 한 평 형 상태 인가 불안정한 평 형 상태 인가 
를 설명하여라. 

6. 수은이 담긴 그릇에 웃쪽은 막히 고 아래 쪽은 열린 유리 관을 수 
직으로 꽃았다. 이때 그릇에 담긴 수은면보다 우에 올라온 유리 
관의 길 이는 / = 76cm 이고 유리 관안에 밀페되 여있는 공기의 물 
질량은 n = lxl0 _3 mol 이다. 이 상태에서 유리관속에 있는 공기 
의 온도를 서서히 10°C 낮추었다. 이 과정에 유리관속의 공기가 
방출한 열량은 얼마인가? 유리관밖의 대기압은 10 5 Pa 이고 공기 
lmol 당 내부에 네 르기는 t/ = CV£ 이 다. 여 기서 T 는 절대 온도이 
며 C F =20.5J/(mol-K), 기체상수는 次 = 8.31J/(mol_K) 이다. 

7. 그림 1-11-3 에 보여준것은 일정한 질량을 
가진 리상기체의 상태 변화과정 을 P-T 선 
도에 표시 한것 이 다. 이 과정 은 C 점 을 중심 
으로 하는 원으로 표시된다. 그림에서 P 축 
은 代를 단위로 ， r 축은 花 를 단위로 표 
시하였다. 여기서 足 와 는 c 상태에서 
의 압력과 온도이다. 이러한 순환과정에 제일 낮아지는 온도가 
。이라고 하며 이 순환과정에 제일 커지는 밀도 쓰와 제일 작아 
지는 밀도 此의 비 a / 此은 얼마인가? 



ZM 1 - 11-3 
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8. nmol 의 리상기 체 가 P - 厂선도에서 A - p 
B 과정을 따라 변화된다. (그림 1-11-4) 

여기서 직선 AB 의 연장선은 원점 ◦를 Pi 
지난다. 이 기체 lmol 의 질량은 ᆻ，정 1 
적비열은 상수로서 〜이며 그림에 표시 0 
된 p u v u 厂 2 은 이미 알고있다. 

1) AB 과정에서 기체의 내부에네르기의 증가량 AU , 외부계에 
수행 하는 일 W , 외부계로부터 흡수한 열량 幻를 구하여라. 

2) AB 과정 에서 비열이 상수임을 증명하여 라. 

9. 추운 겨 울에 다음과 같은 실험 이 진행 되 였 다. 구형알루미 니움덩 
어리를 어떤 온도 /까지 가열한 후 그것을 얼음이 언 호수의 겉 
면에 가져다놓았다. (얼음各 충분히 두럽게 얼어있다.) 알루미니 
움덩어리는 점차 얼음속으로 들어가게 된다. 이 덩어리가 정지 
되였을 때 얼음의 겉면으로부터 덩어리 맨 밑부분까지의 깊이 
쇼 를 측정한다. 알루미 니 움구를 각이 한 온도로 가열 하고 이 런 
실험을 8번 반복한 측정결과는 아래의 표와 갈다. 



그림 1 - 11-5 

알루미니움의 밀도는 물의 밀도의 약 3배이다. 실험환경과 호수 



V, v 2 V 
um 1-11-4 
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얼음의 온도는 0° C ， 이때 얼음의 비녹음열은 A = 3.34X 
10 5 J/kg 이 다. 

1) 우의 측정결과들을 리용하여 알루미니움의 비열 c 를 대략적 
으로 계산하여라. 

2) 실험결과들중 일부자료는 리용하지 않게 되는데 그 원인에 
대하여 설명하고 그라프를 리용하여 해석해보아라. 


제12장. 전기마당 


1. 파라데 이는 전력선을 리용하여 전기마당을 
표시할것 을 제 기 하였 다. 그림 1-12-1 은 
점전하 a , b 가 만드는 전기마당의 전력선 
분포이 다. 아래 문장에서 정확한것을 말하 
여라. 

1) a , 건 가 서 로 다른 부호의 전하를 가지며 a 의 전기 량이 b 
의 전기 량보다 크다. 

2) a , b 4 서 로 다른 부호의 전하를 가지며 a 의 전기 량은 b 
의 전기 량보다 작다. 

3) a , b A 같은 부호의 전하를 가지 며 a 의 전기 량은 b 의 전 
기 량보다 크다. 

4) a , 건 가 같은 부호의 전하를 가지며 a 의 전기 량은 b 의 전 
기 량보다 작다. 

2. 세기가 £■ 이고 수직아래 로 향한 고른전기마당에 

질 량이 각각 m 이고 전기 량이 각각 +2 g 와 一 g 
인 대전된 두 구가 있다. 이 두 구는 길이가 I 
인 절연선으로 련결되여있고 절연선으로 +전기 
를 떤 구를 묶어 O 점에 매달았는데 평형상태로 
되였다. 중력가속도가 g 일 때 절연선의 O 점에 1-12-2 




그림 1-12-1 
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대 한 장력은 얼마인가?(그림 1-12-2) 

3. 길이가 / 인 대전되지 않은 도체 막대기의 왼쪽에 전기량이 + q 


인 점전하를 거리가 요인 곳에 놓았다. 정 q 

전기적평형상태에 도달한 후 막대기의 유 © . . =3 

도전하가 막대 기내 부의 중심 에 만드는 전 R a[ 1 
기마당의 크기를 구하여라(그림 1-12-3) ^ 1-12-3 

4. 질량이 m 이고 전기 량이 一 g 인 작은 물체가 수평자리길 Ojc 우 


에서 운동한다. O 점은 자리길과 수직 인 고정벽에 있다. 자리길 
은 고른전기마당속에 있으며 마당의 세기는 £■ 이고 Ojc 의 정의 
방향을 향한다. 물체가 처음속도 
으로서 자 점에서 Ox 자리길을 따라 
움직일 때 크기가 변하지 않는 마찰력 
/ 를 받는데 / = 상五'이 다. (그림 1-12- 
4) 물체가 벽과 충돌할 때 력학적에네르기의 손실은 없고 전기량 
도 보존된다고 하면 멎을 때까지의 총 운동거리 "를 구하여라. 
진공속에서 속도가 u =6.4 xl 0 7 m / s 인 전자묶음이 두 평행극판 
사이로 입사한다. 극판의 길이는 卜 8 X 1 (厂 2 m 이고 두 극판사이 
거리는 d = 5 X 1 (厂 3 m 이다. 두 극판이 전기량을 띠지 않을 때 전 


그림 1-12-4 


자묶음이 두 극판사이의 가운데선을 1 

따라 통과한다. 두 극판사이 에 卜 」 - j - 

50 Hz 의 교류전압 U = U 0 sino)t 를 ᄂ_ d 

걸어주어 전압의 최대값 …이 어떤_ 

값 t/c 보다 크면 전자묶음이 두 극 ^ 1-12-5 

판사이를 통과할 때도 있고 중단될 때도 있다. (그림 1-12-5) 

1) t/c 의 크기를 구하여라. 

2) … 이 어떤 값을 가질 때 통과시간 ( A /) 통 과 중단시간 
( A /) 중단 사이의 비 가 2:1로 되겠는가? 

6. 축전기평행극판사이의 거리가 d 이고 A 판은 접지되여있으며 B 


판의 전위는 주기적으로 변한다. 전위의 절대값이 ※이고 전자 
의 전기 량은 e , 전기 량과 질 량의 비는 오이 다. f = 0 인 때 판에 
서 전 자가 튀 여 나올 때 처 음운동에 네 르기 는 령 이 다. (그림 1- 
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12 - 6 ) 

(po - - 

° ~7/2 T 3772 \2T 

-Vo \--- —— U 

그림 1-12-6 

1) 전자가 묘판에 도달할 때 그의 운동에네르기가 최대로 되게 
하기 위 하여 서 는 주기『 가 어떤 조건을 만족해 야 하는가? 

2) 주기가 우의 물음의 최소값을 만족하고 전자를 $시각에 들 

4 

여보낼 때 전자는 B 판을 때리겠는가? 

7. 평 판축전기 의 량극판사이에 공기 가 있을 
때 전기용량이 QZ 40 PF 이다. 이것을 전 
동력이 <?= 500 V 인 전원에 련결하였다. 

두께가 극관사이의 거리와 같은 운모를 두 겐 
극판사이에 끼 우면 극판사이 공간의 절 반 
을 채운다. 운모의 유전률이 2인 때 다음 띠- 12-7 
의것을 구하여라(그림 1-12-7) 

1) 운모를 끼운 후 축전기용량 C 를 구하여라. 

2) 운모를 끼울 때 전원이 주는 에네르기를 구하여라. 

8. 수평으로 놓인 평행축전기극판사이에 대전된 기름방울을 넣었다. 

극판사이에 전기 마당이 없을 때 기 름방울은 중력，뜰힘 , 끈기 저 
항의 작용을 받으면서 아래로 가속운동을 한다. 끈기저항의 방 
향과 운동방향은 서 로 반대 이 며 크기 는 F ᄅ 三언재" 7 이 고 7 는 
끈기결수，가는 기름방울반경，”는 기름방울의 운동속도이다. 




7、은 속도가 커짐에 따라 커지므로 기 
름방울은 마지 막에 등속으로 떨어 진다. 
전기 마당 표속에서 기 름방울이 우로 향 
한 전기마당의 영 향을 받을 때 기 름방울 
은 등속으로 우로 향한다. 이상의 실험 



에 따라 기 름방울의 전기 량을 측정하여 
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그림 1-12-8 




라. 주어진것은 마당이 없을 때 떨어지는 속도 y 1; 마당이 있을 
때 올라가는 속도 v 2 , 고론전기마당의 세기 E, 끈기결수 77, 
공기 밀도 A , 기 름방울밀도 p 2 , 중력 가속도 g 이 다. 

9. 그림 1-12-8 의 1에서 A 와 묘는 진공속에서 거리가 d 인 평행 
금속판이다. 전압이 걸 린 후 그들사이 의 전기 마당은 고른전기 마 
당이라고 볼수 있다. 그림 1-12-8 의 i •은 주기적인 교류전압파 
형 인데 가로자리표는 시간 / 이고 세로자리표는 전압 [/ 를 표시 
한다. f = 0 인 때 전압은 t/ Q 이 고 반주기 지 나서 - c/ Q 으로 된 다. 
다시 반주기 지 나 t/ Q 으로 된 다. / = 0인 때 교류전압 t / 가 A , 
B 사이에 걸리고 이때의 A 판의 전위가 B 판보다 높다. 이 순간 
B 판에 있는 처음속도가 0인 전자가 전기마당속에서 움직이기 
시 작한다. 전자가 A 판에 도달할 때 최대운동에네르기는 얼마인 
가? 교류전압의 주파수는 최대로 얼마를 넘지 말아야 하는가? 

10. 반경 이 R 인 반구로 되 여있는 부도체의 겉면이 균일하게 대전 
되여 면에 거꾸로 놓여있다. O 는 구의 중심， ABCD 는 반 
구에서 면에 놓여있는 원으로 나타나는 부분이다. AOC 는 
직경 이다. 전기 량이 g 인 점전하가 OC 우의 E 점 에 놓여 있고 
OE=r 이 다. 이 점전하를 E 점에서 천천히 이동하여 반구의 정 
점 1^1 가져갈 때 외부힘 이 수행한 일은，이다 . (，> 0, 중 
력의 영향은 무시한다.) 


1) 이 점전하를 E 점에서 천천히 A 점으로 가져갈 때 외부힘이 
수행한 일의 부호와 크기를 구하고 리유를 설명하여라. 

2) P 는 구중심에서 아래로 향한 점이고 OP = 표 이다. 이 점전 
하를 E 점 에서 천천히 P 점 으로 가져 갈 때 외 부힘 이 수행한 
일의 부호와 크기를 구하고 리유를 설명하여라. 

11 . 그림 1-12-9 에서 보여준것은 물방울의 기 


전기원리도이고 보는 작은 구멍을 가진 물 
욕조이다. 물욕조에 소금물을 넣 었고 소금 
물과 전극 여 사이 의 전압은 U 0 , 1개 소금 
물방울의 질량은 m , 접시모양전극 P 2 은 


十 " i」 M 

_ /P 2 


그림 1-12-9 
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Pi 의 아래쪽에 놓여있고 그 거리는 h , 카。사이의 축전기용 
량은 신 이다. 물방울이 Pi 의 작은 름을 거처 통과할 때 p 2 도 
한개 의 축전기 를 이 루며 축전기용량은 C 2 이 고 C 2 <Cj 이 며 
c 2 은 t / Q 으로 충전된다. 물방울이 +전하를 띠고 라의 작은 름 
을 통과할 때 물방울이 떨어지는 회수는 작다. PLP 2 사이에는 
동시에 두개의 물방울이 있을수 없다. 물방울이 떨어지기 시작 
할 때 p 2 은 대전되여있지 않으며 p 2 에서 물방울이 일으키는 
위치이동에 대해서는 무시한다. 

1) 전극 p 2 이 도달할수 있는 최고전위를 구하여라. 

2) 물방울이 P 2 에 도달하기 전의 속도와 이 물방울 전에 떨 
어지는 물방울들의 개수사이의 관계를 구하여라. 

III 

12. 평판축전기의 A 판은 움직이지 않고 묘판은 용 
수철로 벽에 련결되여 A 판에 평행으로 움직 
일수 있다.(그림 1-12-10) 스위치 K 가 닫긴 
후 묘판은 움직이기 시작하여 새로운 평형자 
리 에 멎 어 선다. 이때 축전기량극판사이 의 원 
래 평 형 거 리 d 가 10% 감소된다. 만일 스위 
치 K 를 떼면 두 극판사이의 평형자리가 어떻 
게 변화되는가.(이 시 간내 에 B 판은 뚜렷한 
운동을 하지 않는다고 볼수 있다.) 

13. 반경이 요인 고리가 전기량 幻로 대전되여있다. 고리의 어떤 
직경 AOB 우에(두 끝점은 제외한다.)서 전기마당의 세기가 령 
이라면 고리우에서의 전하분포를 구하여라. 

14. 절연선으로 되여있는 원자리길이 있다. 그의 반경은 요이고 자 
리길은 수평 으로 놓여있으며 원중심은 ◦점 이 다. 금속구 P 가 
이 자리길에 들어와서 마찰없이 자리길을 따라 운동한다. 이 
구 P 는 전하 Q 로 대전되여있다. 자리길평면안의 A 점 
( OA = r < 요 ) 에 전하 상 가 놓여 있 다. 만약 OA 련결선우의 어 떤 



그림 1-12-10 
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점 A ' 에 전하，를 놓고 금속구 모에 처 음속도를 주면 금속구 
는 자리길을 따라 등속으로 원운동을 한다. A ' 점의 위치와 q ' 
의 값을 구하여 라. 


제13장. 전기회로 


1. 고정저항 爲，及 2 이 전압 t / 가 12 V 인 직류전원에 
직 렬로 련결되 여있다. (그림 1-13-1) 내부저 항이 
爲, 次 2 보다 그리 크지 않은 전압계를 치 의 량끝 
에 련결하였다. 전압계가 8 V 를 가리켰다면 이 전 
압계를 馬의 량끝에 련결할 때 전압계는 ( ) 

1) 4 V 보다 작은 값을 표시한다. 

2) 4 V 와 같은 값을 표시한다. 

3) 4 V 보다 크고 8 V 보다 작은 값을 표시 한다. 

4) 8 V 와 같거 나 큰 값을 표시한다. 

2. 그림 1-13-2 에 보여준 회로에서 

R ” R 2 , R 3 , 馬는 고정저 항이고 의 는 
가변저항이다. 전원의 전동력이 이고 
내부저 항이 r 이 다. 전류계 A 가 / 를 
가리 키 고 전 압계 V 는 ?/를 가리킨 다. 

R 5 의 미끄럼단자가 a 로 향할 때 

( ) 

1) / 는 커지고 U 는 작아진다. 

2) /도 커지고 도 커 진다. 
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3) / 는 작아지 고 U 는 커 진 다. 

4) /도 작아지고 t / 도 작아전다. 

3. 그림 1-13-3 에서 ( TlOV , R x = 4 Q , R 2 = 6 Q , 

C = 30// F , 전지의 내부저 항은 무시 한다. 

1) 스위치 K 를 닫을 때 안정된 후 爲를 지나는 그림 1- 13 - 3 

전류의 세기를 구하여라. 

2) 스위치 K 를 연 후 爲을 지나가는 전기 량을 구하여라. 

4. 두개의 전압계 A 와 묘가 있다. 크기는 알고있고 내부저항은 모 
른다. 건전지 의 내 부저 항은 무시할수 없으나 얼 마인지 모른다. 
두개의 전압계와 스위치 련결선을 리용하여 측정을 진행하고 전 
지 의 전동력 을 계 산하여 라. (전동력은 전압계 의 최 대 한계 를 넘 어 
서지 않으며 건전지는 뜯지 못한다.) 

1) 측정할 때의 회로를 그리 여라. 

2) 측정된 량을 알고있는 량으로 보고 전동력을 구하는 공식을 
이끌어내 여라. 

5. 전기용품의 전압은 11 V 이고 작업전류는 4 A 이며 전지로 전기를 
공급하고 전지의 전동력은 1.5 V , 저항은 0.2 Q 이다. 최대허용 
전류는 2 A 이 다. 

1) 몇개의 전지를 사용해야 하는가 

2) 매 전지의 출력은 얼마인가? 

3) 전지조의 효률은 얼마인가? 

6. 그림 1-13-4 는 전자의 전기 량과 질 량의 비 즉 elm 를 측정 하기 
위한 음극방사관이 다. 관안에 는 진공상태 로 되 여있고 L 은 가열 
선조이다. 전원을 련결할 때 전자가 나온다. A 는 가운데 조그 
마한 구멍 이 있는 금속판이다. L 과 A 사이 에 전압을 걸었을(이 
때의 전압은 가열선조전압보다 대단히 크다.)때 전자는 가속되 
여 그림 의 점 선으로 표시한 경 로를 따라 형 광판 S 우의 O 점 에 
도달한다. Pi , 。은 점선에 평행인 금속판이고 두 극판사이의 
거리는 c / 이다. 점선으로 표시된 원형구역내에 고른자기마당을 
걸 어 주었 다. 그 자기 마당의 자기 유도는 5 이 고 종이면에 수직 으 
로 향하며 a , bi , b 2 , ci , c 2 은 모두 관껍데기의 금속인출선에 
고정되여있고 신， 私， 效은 3개의 조절 및 측정할수 있는 직류전 
원이다. 
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1) 3 개의 전원 및 음극관들을 1-13-4 

련결 하는 선들을 그리 여라. 

2) 문제 에서 제시된 량들을 리용하여 e/w 의 계산식을 유도하 

여라- 니其느보{生—，， 

7. 그림 1-13-5 와 갈은 회로에서 전지조의 r ^ nj^Tn 

전동력은 dOV ， 전기저항 馬 = 10 Q ，♦ 세 ^ 3 nJ -kd 
두개의 수평으로 놓인 금속판사이의 거 1 T T T 
리는 d = 1.5 cm 이다. 금속판사이의 고 1 

른전기마당속에 질량이 m= 7 XlO' 5 g 그림 1-13-5 " 

이고 전기량이 상 = -4.9 XlO _1 G C 인 기름방울이 있다. 가변저항 
馬의 값을 35 Q 으로 했을 때 대전된 기름방울은 전기마당속에 
정지되여있다. 이때 전류의 세기는 / = 1.5 A 이 다. 

1) 기름방울이 받는 힘을 분석하여라. 

2) B 점의 전위는 얼마인가? 

3) 10 s 동안 저 항 찌 에 서 생 겨난 열 량은 얼 마인가? 

4) 전지 조의 출력 이 62.5 W 라면 次 3 의 저 항을 얼마로 해 야 하 
는가? 

II 

8. 10 V , 2 W 짜리 전기기구 A (순저항)를 전동력과 저항이 변하지 
않는 어떤 전원에 련결하였다. 전기기구 A 에서 실제로 소모되 
는 전력은 2 W 이다. 10 V , 5 W 짜리 전기기구 B (순저항)를 이 
전원에 련결하면 전기기구에서 실지 소비되는 전력이 2 W 보다 
작아질수 있는가? 그렇게 될수 없다면 그 리유를 설명하여라. 
가능하다면 전기기구 B 의 실지 소모전력이 2 W 보다 작아지는 
조건을 구하여 라.(전기 저 항은 온도에 따라 변하지 않는다고 
한다.) 

9. 그림 1-13-6 과 같은 회로에서 전원의 내 
부저항은 무시한다. 이때 전류계는 
10 mA (전류계와 전압계의 내부저항은 무 
시 할수 없 다. )，전 압계 는 2 V 를 가리킨 다. 

전류계와 전압계의 자리를 바꾸면 전류계 
는 2.5 mA 를 가리킨다. 우의 측정 값에 
따라 전압계내부저 항 /~와 저항 '값을 구할수 있는가? 



그림 1-13-6 
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10. 반경 이 及 인 얇은 구면도체가 있다. 구면 
우의 두 점 A , B 에는 가는 도선이 련결 
되여있다. 도선에 흐르는 전류의 세기는 
' 이 고 방향은 그림 1-13-7 에 서 와 같다. 
OA 丄 OB 인 때 구면우의 C 점 (OC 丄 OA , 
OC 丄 OB ) 에서 전류의 방향은 어떻게 되 
는가? 구면우의 C 점 량쪽의 두 점을 그 



그림 1-13-7 


들사이의 거리가 가 되도록 취한다. 


그리고 두 점을 맺 


는 선분에 수직 인 방향으로 전류가 흐른다면 이때 이 선분사이 
를 지나는 전류의 세기는 얼마인 


가? 

11 . 그림 1-13-8 에서 <? = 6 V , r= 1 
요인 전지를 이었다. 저항이 
次 = 300 Q , 길이가 / = 20 cm , 축 
전기의 전기용량이 

C = lxl 0 5 F 이며 (그는 예민한 



36 


그림 1-13-8 
사 끄럼단자를 저 항의 제 일 웃끝 


4[mA] 


검류계이다. 가변저항 요의 
점 M 으로부터 z ;=36 m/s 의 속도로 아래로 끌 때 전류계는 
몇 A 를 가리키 겠는가? 

12. 그림 1-13-9 에서와 같이 두개의 
저항 R x = R 2 = lkQ 전동력이 
= 6 V 인 전지 렬，2개 의 2극소 
자 D 를 회로에 련결하였다. 2극 
소자 D 의 J D -" D 의 특성곡선은 
그림 13-9 의 i ■에 주었다. 


1) 2극소자 D 에 흐르는 전류의 세기를 구하여라. 

2) 爲 에서 소모되는 전력을 구하여라. 
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13. 그림 1-13-10 에서는 회로의 부분회로에 흐르는 전류의 세기와 
방향 그리고 일부 저항들과 전원들의 저항값과 전압의 크기를 
알려주었다. 주어진 값들을 리용하여 전기저항 '의 부분회로 
에 흐르는 전류의 세기 와 그 방향을 계산하여 라. 



금판은 이미 마사졌다. 그의 전 


기적특성은 알수 없다. 그러나 세개의 정밀분류저항은 정상이 
다. 여기서 요 1 = 144 Q 이다. 이미 마사진 눈금판과 외형이 같은 
두개의 눈금판 A , 모가 있는데 A 에 흐르는 최대전류의 세기는 
0.2 mA 이고 내부저항은 600□이다. 그리고 모의 최대전류의 세 
기는 0.5 mA 이며 내부저항은 120 Q 이다. 분류저항을 원래의것 
으로 그대로 쓰는 상태에서 어느 눈금판을 바꾸어넣어야 하며 어 
떻게 련결해 야 하는가? 
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제 14 장. 자기마당 


1. 질 량이 m , 전기 량이 요 인 대 전립 자가 자기유도가 묘인 강한 

고른자기마당속에서 원운동을 하고있다. 립자의 이러한 

원운동을 하나의 원전류로 볼수 있다. 이 원전류의 세기 /는 
얼마인가? 

2. 연구결 과에 의하면 모든 종류의 소립 자들에 는 그에 대 응하는 

《 반립자》들이 존재 하고있 다. 립 자와 그에 a 
대 응하는 반립자들의 질 량은 같고 전기 량의 
크기도 같지만 부호가 반대이다. 그림 1- 
14-1 에 보여준것처럼 바른4각형 abed 의 
면에 수직인 방향으로 뚫고나가는 강한 d 

고른자기 마당이 걸 려 있 다. 1,11 두개 의 

대전립자들이 같은 처음속도로 a 점으로부터 ab 방향으로 

입 사되 여 각각 d , c 점 을 통과하였 다. (립 자들간의 호상작용은 
없 다고 보아라. ) 이 립자들의 운동자리 길 을 그림 에 보여 주었 다. 
다음의 4가지 설명에서 정확한것을 찾아라. 

1) 1 , II 립 자들은 각각 양성 자와 a 립 자일 것 이 다. 

2) 1 ，II 립 자들은 각각 반 a 립 자와 반양성 자일 것 이 다. 

3) I，II 립 자들이 자기 마당을 통과하는 시 간은 같다. 

4) 자기 마당속에 서 운동하는 1,11립자들의 가속도크기 의 비 는 
1:2이다. 

3. 그림 1-14-2 에 보여준것과 같이 질량이 0- 

m , 전기 량今 :+상 인 립자가 두개 의 평 __ j-L __ j__ 

행전극판사이의 중심선으로 처 음속도 v * * 

로 입사하였다. 전하의 입사방향은 전력 +<? ᄏ T . . 

선 및 자력선에 수직이다. 두 전극판사 J ~ 

이의 거 리는 d , 자기 유도는 S 이 다. 이 0 + 



그림 1-14-1 
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때 립자는 전기마당 및 자기마당구역을 직선으로 뚫고 지난 
다. (중력은 고려하지 말라.) 자기유도값을 일정한 값까지 증가 
시켰더니 립자가 극판우에 떨어졌다. 립자가 극판에 떨어질 때 
그의 운동에네르기는 얼마인가? 

4. TV 수상관에서는 자기편향기술을 
씨서 전자선을 편기시킨다. 전자 
선은 전압이 U 인 전기마당속에 
서 가속된 후 원형의 강한 고른 
자기 마당구역 으로 들어온다. (그림 
1-14-3) 자기마당의 방향은 원의 
면 에 수직이 며 자기마당구역 의 중심 은 ◦，반경 은 r 이 다. 자기 
마당이 없을 때 전자선은 O 점을 통과하여 형광판의 중심 보에 
떨어진다. 전자선이 형광판의 변두리 P 점에 떨어지게 하려면 자 
기 마당을 걸 어 주어 전자선이 일정한 각 산 (이 미 알고있는 값이 라 
고 한다.)만큼 편기되도록 하여야 한다. 이때 자기유도 S 값의 
크기는 얼마인가? 

5. 그림 1-14-4 에서 보여준것처럼 각이 
한 속도를 가지 면서 단위양전기량 
(+ e ) 으로 대전된 두가지 종류(질량수 
가 각각 63과 65) 의 동이온속이 수평 
으로 놓인 작은 구멍 S 를 통과한다. 

이 구멍에는 강한 고른전기마당과 강 
한 고른자기 마당이 걸 려있 다. 전기 마 
당 표는 우로부터 아래로 향하며 자기 
마당 S 는 그림 면을 수직 으로 뚫고들어 가는 방향이 다. 이 구멍 
속에서 편기되지 않는 이온들만이 구멍의 반대쪽 끝 오로 나오 
게 된다. 오로 나오는 두가지 종류의 동이온들을 갈라내기 위하 
여 그림면에 수직 인 방향으로 강한 고른자기마당 S ' 를 걸어준 
다. 그러면 이 두가지 종류의 동이온들이 각각 반경이 서로다른 
원자리길을 따라 운동한다. 이 이온들의 자리길반경을 각각 구 
하여 라. (계 산과정 의 물리 적 근거 를 명 백 히 설 명 하여 라. 그림 14- 



그림 1-14-4 



am 1-14-3 
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4 는 질 량분석 기의 동작원리이 다.) 여 기서 E= lxl 0 5 V / m , 
B = OAT , S ' = 0.5 T 이며 전기소량은 e = l . g 公 10 _19 C , 질량수 
가 63인 동원자 한개의 질량은 애 = 63><1.66><10 _27 1많，질량 
수가 65인 동원자 한개의 질량은 m 2 = 65 Xl .66 Xl 0 _27 kg 이다. 


6. 그림 1-14-5 에 보여준것처럼 두개의 
원통형동축금속전극에 서 바깥 전극을 

접지시켰다. 그리고 이 바깥전극에는 
원통축에 평행인 방향으로 4개의 좁은 
름 a , b , c , d 가 있 다. 바깥원통의 



반경 은 〜 이 다. 이 바깥원통밖에 는 매 » x * x C x X X X X 
우 넓은 구역에 축방향에 평행으로 고 " x ^ 1 x _ 14 x - 5 x x " 
른 자기마당 모가 걸려있다. 그리고 

두개의 동축원통사이의 구역에는 반경방향을 따라 바깥쪽으로 
향하는 전기 마당이 걸려 있다. 질량이 m , 전기량이 + 상인 립자 
를 안쪽 원통겉면근방의 S 위치(름 a 에서 들여다보이는 위치)에 
서 출발시 켰는데 처 음속도는 령이 다. 이 립 자가 일정한 시 간동 
안 운동한 후 정확히 S 위치에 다시 돌아왔다면 이때 두 원통전 
극사이 에 걸 린 전압의 크기 U 는 얼마인가?(중력은 고려 하지 
말고 전체 장치는 진공속에 놓여있다고 보아라.) 

7. 그림 1-14-6 에서 점선 MN 은 그림면과 그 M 
에 수직인 평면의 사귐선이다. 이 수직평 
면의 우측 반공간에는 강한 교류자기마당 ° 

S 가 걸려있으며 그 방향은 그림면을 수직 
으로 뚫고나오는 방향이다. 점선 MN 우의 
한 점 O 로부터 자기마당구역으로 전기량 N 
이 + 상, 질량 m , 속도가 z ; 인 두개의 립 
자들을 서로 다른 시각에 서로 다른 두 방향으로 그림면에 평행 
으로 입 사시켰는데 그림 에 서 표시한 근점 에 동시 에 도착하였 다. 
◦점과 P 점사이의 거 리는 i 이 다. 중력 과 두 립자사이의 호상작 
용을 무시 하고 다음과 갈은 량을 구하여 라. 



ZMJ 1-14-6 
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1) 두 립자들의 자리길반경 

2) ◦점 에 서 두 립자들을 출발시 킨 시 간간격 


8. 그림 1-14-7 에서와 같이 질량분포가 균일한 가 
는 원형 고리(반경 公，질 량 m ) 가 +전기 로 균일 
하게 대 전되 여 있 다. (전기 량 Q ) 이 제 절 연체 로 
된 미끄러운 수평판우에 이 고리를 놓고 이것을 
자기 유도의 크기 가 B 인 고른자기 마당속에 넣 는 
다.이 때 자기 마당의 방향은 수평판(즉 고리 면) 에 
수직 이면서 아래 로 향한다. 그다음 이 고리 를 고리 의 중심 축주 
위 로 각속도 «로 그림 에 표시한 방향으로 회 전시 키 면 고리 에 서 
의 장력 이 얼마나 커지겠는가? 

9. 공간에 고른자기 마당이 걸 려있는데 자기유도 x 
의 크기는 S 이고 자기마당의 방향은 그림면 
을 수직 으로 뚫고 들어가는 방향이 다.(그림 X 
1-14-8) 이 공간속에 길이가 이고 속이 빈 x 
가는 절 연관(관의 내 면은 잘 연마되 여있다. ) x 
MN 이 놓여 있 다. 이 관속의 끝에 질 량이 m ， x 
전기 량이 상 야 >0) 인 작은 구 P 가 있다. 처 음 그림 1_ M - 8 
에는 작은 구 P 가 관에 대 하여 상대적으로 정지되 여있다. 이 
제 관이 일정한 속도 化으로 축방향과 수직 으로 오른쪽으로 
운동한다. 중력 과 기 타 저 항힘 들을 무시할수 있는 경 우에 작은 
구 P 는 관의 다른쪽 끝 N 으로 나간 후에 
원운동하게 되는데 이 원운동의 자리길반경 
R 를 구하여 라. 

10. 무한직선도선과 4각형도선틀 abed 가 갈은 
면우에 평 행 으로 배 치되 여 있다. (그림 1- 
14-9) 여기서 ab 의 길이는 A , be 의 길이 





그림 1-14-9 
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는 l 2 ad 변과 무한직선도선사이의 거리는 r ，무한직선도선에 
흐르는 전류의 세기는 I ” 4각형도선틀에 흐르는 전류의 세기 
는 / 2 ，그 방향들은 그림에 화살부호로 표시하였다. 4각형도 
선틀이 무한직선도선에 주는 힘 厂를 구하여라. 

11. 一 전기로 대전된 립자가 고른자기마당속에서 고정된+전하를 
중심 으로 하는 원운동을 하고있다. (시계바늘방향을 정방향으로 
한다. ) 이 원 자리 길 의 반경 은 r ，립 자의 운 
동속도는 d 이 다. (그림 1-14-10) 이 때 립 자 
가 받는 전기마당의 힘이 로렌프힘의 3배이다. 

1) 만일 우에서 설명한 대 전립 자가 자의 속도 
를 가지고 우와 반대방향으로(시계바늘과 
반대 방향) 돌 때 의 반경 을 R 라고 하면 
요 와 r 의 비 는 얼마인가? 

2) 만일 자기마당을 순간적으로 없앤다고 해도 一 전하가 +전 
하 주위 로 돌아가겠는가? 립자의 운동자리 길 이 어떻 겠는 
가? 구체적으로 설명하여 라. (자기마당을 없앨 때 생기는 
전기 마당은 고려하지 말아라. ) 

12. 대전립자가 매질속으로 들어오면서 그의 속도에 비례하는 저항 
을 받는다. 이 립자가 정지할 때까지 이동한 거리가 10 cm 이다. 
이 매질에 립자의 입사방향과 수직으로 고른자기마당을 걸어준 
상태에서 우와 같이 입사시켰을 때 입사점으로부터 정지한 위 
치까지의 직선거리가 가 = 16 cm 이다. 만일 이 자기마당을 절반 
으로 약화시킨 상태에서 립자를 꼭같이 입사시켰다면 얼마만한 
직선거리 / 2 에서 정지하겠는가? 



ᄌ그림 1즈 14-10 


III 

13. 반경 이 R ，전류의 세기가 기 인 원형도선과 전 
류의 세기가 / 2 인 무한직선도선 AB 가 같은 평 
면우에 놓여있다. (그림 1-14-11) 무한직선도선 




AB 는 원형 도선의 중심 을 지 나는 수직 직 경방향으로 놓여있으며 
원형 도선과는 절 연되 여있 다. 원형 도선 이 받는 힘 을 구하여 라. 

14. 그림 1-14-12 의 기에서 보여주는것처 
럼 반경이 요 인 원통형진공관속에 두개 
의 격 리 판이 있어서 관의 내부가 세개 
의 구역 으로 나뉘 여있 다. 두 격 리 판의 
중심 부에 작은 구멍 A 와 A ' 가 뚫려 있 
는데 이들사이의 거리는 Z 이다. 왼쪽 
구역 I 안에 는 가속전기마당이 걸 려있고 Bo 
가운데구역 II 에는 관의 축방향으로 향 o 
하는 강한 고른자기마당 5가 있 으며 오 - B 。 

른쪽 구역 DI 안에 는 전기마당도 자기마 
당도 없다. 구역 I 에 있는 음극 K 로부 
터 련속적 으로 방출되는 전자들이 이 구역안에서 가속된 후 구 
멍 A 로 통과되 는 전자선 이 구역 II 로 입 사된 다. 구멍 A 를 통 
과한 전자들의 속도에서 축방향성분값이 ^ 이고 전자들사이의 
호상작용은 무시할수 있 다고 하자. 이 제 구역 II 에 서 축방향으 
로 걸어준 자기유도값을 변화시킬 때 구멍 A 를 통과한 전자가 
구멍 A ' 로 통과할수 있는 범위내 에서의 자기유도의 최소값을 
B 0 이 라고 하자. 구멍 A 로부터 A ' 쪽으로 향하는 방향을 자기 
마당의 정방향으로 취할 때 구역 II 에서 시간에 따르는 자기마 
당의 변화곡선은 그림 1-14-12 의 l 와 같다. 즉 f = 0 인 순간 
부터 S 는 정 방향으로 향하며 반주기 ( r /2) 동안에 한번씩 이 방 
향이 반대로 된다. (T 는 S 의 변화주기) / = 0인 순간부터 전자 
선이 련속적 으로 구멍 A 로 들어 가 구역 II 로 입 사되 며 관벽 에 
부딪치 는 전자들은 벽 에 흡수된 다고 하자. 이 런 조건 에 서 

1) 구멍 A 를 통과한 전자들이 구멍 A ' 를 지 나 구역 II 으로 들 
어가려면 s 의 변화주기의 최소값 이 얼마여 야 하는가? 

2) 자기 마당의 변화주기 가 ^ ᄃ 일 때 전자가 구멍 A ' 를 통 
과하며 구역 이에 들어서는 시간간격을 그림 1-14-12 의 l 
의 시간축에 표시하여라. 
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3) 구역 II 에 들어 온 전자들의 운동방향과 진공관의 축사이 의 
최대각은 얼마로 되겠는가? 

15. U = 1 000 V 의 전압으로 가속된 전자(가속전 전자속도는 령)가 
전자총 K 에서 a 방향으로 발사된다. (그림 1-14-13) 전자총출 
구로부터 60° 방향으로 d = 50 cm 

의 거리에 있는 표적에 이 전자가 부딪 
치게 하려고 한다. 다음과 같은 두가지 
조건하에서 걸어주어 야 할 강한 고론자 
기마당 5의 크기 를 구하여 라. 

1) 자기 마당 S 의 방향이 선 Ka 와 KM 

이 놓이는 평면에 수직인 경우 

2) 자기마당 S 의 방향이 선 KM 에 평행인 경우 

제15장. 전자기유도 


1. 그림 1-15-1 에 지자기마당의 자력선의 배치를 
보여주었다. 지구의 북반구에서 지자기마당의 
수직성분은 아래쪽으로 향한다. 비행기가 하늘 
에서 등속으로 날고있는데 비행기의 날개는 수 
평상태 이고 고도는 일정하다. 이때 지자기마당 
의 작용때문에 금속으로 된 비행기날개의 량끝에서 전위(포텐 
샬)차가 생기게 된다. 비행사의 왼쪽에 있는 날개끝에서의 전위 
를 幻，오른쪽에 있는 날개 끝에 서 의 전위 를 的 이라고 할 때 다 
음 4개의 결론중에서 어느것이 맞는가? 

1) 비행기가 동쪽으로 날고있다면 幻가 此보다 높다. 

2) 비행기가 서쪽으로 날고있다면 巧이 하보다 높다. 

3) 비행기가 북쪽으로 날고있다면 幻가 此보다 높다. 

4) 비행기가 남쪽으로 날고있다면 此이 幻보다 높다. 
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2 . 수평으로 놓여있는 매끈한 절연막대기 
ab 에 두개의 금속고리 M , 자이 그림 1- 
15-2 와 같이 걸 려있 다. 고리 들은 전류 
가 흐르는 선륜막대기의 가운데부분에 
놓여있다. 이 선륜의 가운데부분밖에서 
는 자기마당을 무시할수 있다. 가변저항 
기의 미끄럼단자를 오른쪽으로 이동시킬 
어떻게 움직이겠는가? 다음 답에서 맞는것을 찾아라. 

1) 두 고리는 함께 왼쪽으로 움직인다. 

2) 두 고리는 함께 오른쪽으로 움직인다. 

3) 두 고리 가 서로 접근한다. 

4) 두 고리가 서로 멀어진다. 

3. ab 변과 cd 변을 경계로 하는 내부공간에 고른자기마당 5가 그림 

면을 수직 으로 뚫고나오는 방향으로 걸 려있는데 이 구역의 너 비 
는 가 이 다. (그림 1-15-3) 그리 고 그림과 같이 직 4각형도선틀의 
짧은 변 (길이는 / 2 ) 이 此와 겹쳐져있 a ; ; ;; ( 

다. (긴 변의 길이는 21,) 어떤 시각부터 | ： ： ： ： 

직4각형도선틀이 d 의 속도로 ab 변에 수 4 | : ： ： ： 

직 인 방향으로 자기 마당구역 으로 들어 온 下 L _,； : : : 

다. 이와 동시에 외부힘이 이 도선틀에 2/1 

가해지면서 도선틀의 속도와 방향이 변 
하지 않도록 한다고 하면 도선틀의 전기 
저항이 표 라고 할 때 이 도선틀이 자기 
마당구역에 들어서는 때부터 완전히 통과할 때까지 외부힘 이 수 
행하는 일 은 얼 마인가? 

4. 그림 1-15-4 에서 AB , CD 는 대단히 긴 평행금속도선인데 그들 
사이의 거리는 / 이며 도선면은 수평면과 산의 각을 이루고있다. 
그리고 도선면에 대하여 수직이면서 웃 
방향으로 고른자기마당 S 가 걸 려있 다. 

이제 도선의 끝점 A 와 C 사이에 저항 R 
를 련결하고 두 도선에 수직으로 질량이 
m 인 금속막대기 化를 설치한 다음 정 
지상태로부터 아래로 미끄러지게 한다. 

막대기 ab 가 가질수 있는 최대속도는 얼마인가? 



B 

zm 1-15-4 



zm i - i 5-3 
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5. 그림 1-15-5 에서와 같이 고른자기 마당 S 속에 산각을 이 루고있 
는 두 도체 이와 Ob 가 있다. 두 도체가 이 
루고있는 면과 자기마당은 수직 이다. 충분히 
긴 도체막대기 MN 이 O 점으로부터 출발하여 
일정 한 속도 I ；로 두 도체 우를 미 끄러 지 는데 
속도의 방향은 도체와 평행 이 다. 그리고 
도체막대기와 두 도체의 단위길이당 저항은 
R 이 다. 마찰력을 무시한 상태 에서 다음과 
갈은 량을 구하여 라. 

1) 세 도체로 이루어진 회 로내 에서 유도전동력과 전류가 시 간에 
따라 어떻게 변하는가? 

2) 도체막대기 MN 에 작용하는 외부힘의 일능률은 얼마인가? 

3) 전기저항때문에 소비되는 전력 (전기적일능률)은 얼마인가? 

6 . 바른4각형도선틀 abed 에서 매 변의 길이는 8 cm , 매 변의 저항 
은 0.01 요이다. 도선틀을 자기 유도 5=0.05 T 인 자기마당속에 
놓고 OO ' 축주위로 ©=100 rad/s 의 일정한 
각속도로 회 전시 킨다. (그림 1-15-6) 회 전방 
향은 그림에 표시되였다. ◦◦' 축은 도선틀 
의 면우에 놓여 있고 이 면에서 Od =3 0 a , 

石도ᄄ으石 7 石이다. 도선틀이 회전하여 도선틀면 
이 S 와 평행되는 순간에 

1) 매개 변에 생기는 유도전동력의 크기는 
얼마인가? 

2) 도선틀에 흐르는 유도전류의 크기는 얼마인가? 도선틀의 매 
개 변에 화살부호를 주어 전류의 방향을 표시하여라. 

3) e , f 가 각각 此와 cd 의 가운데점일 때 e 와 f 두 점사이의 전 

위 차 i/ ef (즉 C / e - i / f ) 는 얼마인가? 

7. 길이와 저항이 각각 I， R 인 두개의 금속봉 

쇼와 cd 의 질 량은 각각 M , 이 다. 이 

두개의 봉을 길이가 갈은 두개의 연한 
전기 전도성 끈 (질 량과 저 항을 무시 할수 

있는)으로 련결하여 닫긴회로를 만들고 그것을 
수평 으로 설 치된 매 끈한 부도체막대 기 의 



그림 1-15-7 



식 
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C 


그림 1-15-6 
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그림 1-15-5 
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량쪽에 걸 쳐 드리 워 놓았다. (그림 1-15-7) 드리 워 진 상태 에서 


두 금속봉들은 수평상태에 있다. 닫긴회로평면에 수직방향으로 
걸 린 고론 자기 마당 S 속에 이것을 설치 하였다. 이때 금속봉 
ab 가 아래쪽으로 등속운동한다면 이 운동속도는 얼마인가? 


8 . 반경이 a=0.4m 인 원형구역안에 그림면을 수직으로 뚫고들어 
가는 방향으로 B= 0.2T 인 자기마당이 걸 려있다. 반경 이 
公 = 0.6 m 인 금속고리가 자기마당과 동심 
으로 설 치되 여있다. 금속고리면은 자기 
마당과 수직 이다. 이 금속고리 에 는 저 항 
次 o=2Q 인 두개의 전등 Li, L 2 이 그림 
1-15-8 에 보여준것 처 럼 설치되 여있으며 
금속봉 MN 이 이 고리와 전기적으로 접 
촉되 여있 다. 금속봉과 고리 자체 의 저 항 
은 무시할수 있 다. 

1) 금속봉이 고리와 접촉한 상태에서 
巧 =5m/s 의 속도로 오른쪽 방향으로 등속으로 미끄러진다 
고 할 때 이 봉이 원형 고리 의 직 경 OO ' 를 통과하는 순간에 
MN 에서의 유도전동력과 전등 니로 흐르는 전류의 세기를 
구하여 라. 

2) 금속봉 MN 을 없애치 우고 오른쪽의 반원 OL 2 ◦' 를 OO' 를 

축으로 하여 90° 돌린다. 이때 M = 1 t / s 이다. ：U 에서의 
At n 

전력을 구하여라. 

9. 그림 1-15-9 에 자기류체식발전기의 원리 
도를 보여주었다. 자름면모양이 직 4 각형 
인 관에서 관의 길 이 I ，너 비 a , 높이 
b, 관의 아래옷면들은 부도체 판，량측면 
들은 저 항을 무시할수 있는 도체 판들이 
며 이 도체판들에는 부하저항 요가 걸려 
있다. 그리고 이 직 4 각형관의 아래면으로부터 웃면쪽으로 수직 
방향으로 고른자기 마당 요가 걸 려있 다. +전하와 一 전하를 포함 



그림 1-15-9 


|M 



下 

그림 1-15-8 
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하고있는 이온화된 기체가 이 관속으로 등속으로 호른다. 이 기 
체가 받는 마찰력은 기체의 흐름속도에 비례한다. 그리고 자기 
마당과는 무관계하게 관의 량쪽 끝에서 이온화기체의 압력차는 
斤로 유지되고있다. 만일 자기마당이 없을 때 기체의 흐름속도가 
心 이라면 자기마당이 걸렸을 때 자기류체식발전기의 전동력 <? 


은 얼마인가? 이온화기체의 비저항은 이 다. 

10. 그림 1-15-10 에서와 같이 수평으로 놓인 부 
도체판우에 드림선으로 두개의 도선이 서있고 
그들사이에 전기용량이 신인 축전기가 련결되 
여 있다. 이 두 도선에 질량 m , 길 이 / 인 금 
속봉을 땅면과 평행으로 접촉시켜놓았다. 도 
선틀과 금속봉사이 의 전기 적접 촉은 아주 좋고 그들사이 의 마찰 
은 없으며 부도체판으로부터 금속봉까지 의 높이 는 자 이 다. 고 
른자기 마당 5가 도선틀면 에 수직 인 방향으로 걸 려있 다. 처 음 
에 축전기 는 충전되 지 않았고 매 개 부분들의 저 항은 무시할수 
있 다고 보아라. 이 금속봉을 가만히 놓을 때 부도체판까지 떨 
어지는데 걸리는 시간을 구하여라. 

11. 반경 이 r 인 원형 고리 가 축대칭모양의 자기마당 5속에 서 자기 
마당에 수직 인 방향으로 움직 이 고있 다. (그림 1-15-11) 이 원 
형 고리 의 자름면적 은 S ，밀도 d , 비 저 항은 사 이 다. 어 떤 순 
간에 원형고리의 이동속도가 z ； 라고 할 때 



그림 1-15-10 



i-15-ii 


1) 원형고리로 흐르는 유도전류는 얼마 
인가? 

2) 원형고리의 가속도는 얼마인가? 

12. 비자성체로 된 원기둥우에 두개의 도선 
을 겹쳐서 돌려감아 꼭갈은 두개의 선 
륜을 만들었다. 그중의 한 선륜에는 스 



그림 1-15-12 
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위 치 S 를 거 쳐 전동력 이 J 인 전지를 련결하고 다른 선륜에 는 
저항 요 를 련결하였다. (그림 1-15-12) 스위치 S 를 닫을 때 다 
음의 량을 구하여 라. 

1) 저항 요에서 소비되는 전력 i 3 는 얼마인가? 

2) 전지를 통해 흐르는 전류 /의 시간에 따르는 변화곡선을 그 
리 여 라. 

3) 일정한 시간 r 가 흐른 다음 스위치 s 를 열어놓았다. 이때 
로부터 시작하여 저항 요 에서 방출되는 열량은 얼마인가? 
(매개 선륜의 유도도는 L, 선륜의 저항은 무시하여라. 전지 
는 리 상적 인것 이 다. 원통형 선륜내 부에 서 의 자기 마당의 에네 
르기 는 표 = /노/2 이 다. 여 기서 L 은 라선형 선륜의 자체 유도 
곁 수， I 는 전류이 다. ：) 


III 


13 . 그림 1-15-13 에서와 같이 균일한 가는 
도선으로 반경 이 요 인 원과 그에 내접 하 
는 바른3각형으로 만든 회로가 있다. 회 
로에서 매 부분들의 저항값을 그림에 표 
시하여주었다. 그림면을 수직으로 뚫고들 
어 가는 방향으로 고른자기 마당 5 가 걸 려 
있는데 S 값은 시 간 / 에 따라 일정한 속 
도소로 감소하고있다. 그리고 2^=3 r 2 
이 다. 그림 에 서 A 와 B 사이 의 전위 차 U A - 



- - 

厂1 k 

그림 1-15-13 
를 구하여 라. 


14 . 그림 1-15-14 의 기에서 PQQ n P n 은 여러개의 4각형 PQQiPi, 
P1Q1Q2P2，P2Q2Q3P3， …， Pn-lQn-lQnPn-l 들로 이루어진 그 
물망회로이다. 여기서 4각형의 매 변들의 길이는 /=10cm, 변 
QQi, Q1Q2, Q2Q3, …과 PPi, P1P2, P2P3, …들의 저항값 
은 모두 r 이며 변 PQ , PiQi , P 2 Q 2 , … 들의 저항값은 모두 
2r 이 다. 그리고 두 점 PQ 사이의 전체 저항은 cr(c 는 주어 
진 량)이 다. x >0 인 빈공간에 시 간에 따라 일정하게 증가하는 
자기 마당이 걸 려있으며 그 방향은 0;여평 면에 수직 이면서 종이 
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면을 뚫고들어가는 방향이 다. 이제 이 도선회 로 PQQ n P n 을 일 
정한 속도 D=5cm/s 의 속도로 x 축을 따라 자기마당구역으로 
운동시킨다. 이 운동과정에 PQ 변은 j 축에 언제나 평행이 
다. (그림 1-15-14 의 니 PQ 와 기 축이 겹 치는 순간을 / = 0 으 
로 놓을 때 그 이후 임의의 순간 / 에서 자기마당은 B = B 0 +bt 
이 다. 여 기서 / 의 단위는 s, B 0 은 주어 진 량， 6=O.LS 0 /5 이 
다. t = 25s 순간에 도선 PQ 로 흐르는 전류의 세기를 구하여 
라. (회 로의 자체 유도는 무시 하여 라. ) 



무한원기둥구역안에 고른 자기마당 B 가 
걸려있는데 그 방향은 원기둥축에 
평행이면서 그림면을 뚫고나오는 방향이다. 

반경이 역시 及 인 절연체고리를 종이면우에 
고정시키되 자기마당구역과 동심이 되게 
배 치하였 다. 이 절 연체 고리 에 질 량 m , 그림 1-15-15 
전기 량 ? (상 >0) 인 대 전된 작은 구 (고리 와의 마찰은 없다. )를 
꿰여놓았다. ，=0인 순간에 5=0이다. 이때 작은 대전체구는 
정지되 여 있다. 0 </<r 구간에서 5 가 시 간 / 에 따라 일정 한 
속도로 커져서 / = r 일 때 s = 으로 되며 />r 일 때에는 
5 = 馬으로서 변하지 않는다. f >0 일 때 이 구의 운동상태와 
이 구가 절연체고리에 주는 힘 (그림에서 반경방향으로 주는 
힘)의 시간에 따르는 변화를 고찰하여라. 그림면을 수평면으로 
보고 이 구가 받는 중력과 고리의 맞선힘은 서로 상쇄된다고 
생 각하여 라. 









제 16 장. 교류전류 


1. 교류발전기가 동작할 때 전동력은 <? = 爲 sin ©/ 이 다. 만약 회전 
자의 회전속도가 2배로 빨라지고 기타 조건이 변하지 않는다면 
그 전동력은 ( ) 이다. 

1) sin (2®/) 3) sin (®//2) 

2) 2 sin (2®/) 4) 2 S 0 sin (®//2) 

2 . 그림 1-16-1 과 같이 변압기의 1차권선 
과 2차권선의 권회수의 비는 Ni ： N 2 = l ：2 
이고 전원전압은 U = 220 V 이다. A 는 
허용전류가 / Q =1 A 인 휴즈선이 고 R 는 
가변저 항기 이다. 1차권선의 전류가 1 0 
을 초과하지 않게 하기 위하여 저 항 R 
를 조절할 때 그 저 항의 최소값이 얼마여 야 하는가? 

3. 자체 유도결수가 쇼 인 권선과 가변축전기 C 로 구성된 라지 오의 
공진회로가 있다. 라지오가 ᄌ= 550 kHz 로부터 / 2 = 1 650 kHz 
까지 의 모든 통로를 받을 때 ᄌ 에 대 응하는 가변축전기 다 의 
용량과 / 2 에 대 응하는 축전기 C 2 의 용량사이 의 비 는 ( ) 이 다. 
1) 1 ： V3 2) V3 ：1 

3) 1:9 4) 9:1 

4. 그림 1-16-2 는 방송탑에서 내보내는 무 
선신호의 수신회 로이 다. 어는 레 시 바이 
다.)그림에서 한개의 소자가 빠졌다. 일 
반적인 부호를 리용하여 이 소자를 그림 
에 그려넣어라. 그림에서 다는 어떤 작 
용을 하며 축전기 C 2 은 어 떤 작용을 하는가? 

5. 소형 발전기 의 회 전자는 고른자기 마당속에서 일정한 각속도 & 로 
자기마당방향에 수직인 축주위로 돌아간다. 권회수는 « = 100이 
다. 매 권선을 지나는 자력선묶음 한 는 그림과 같이 시간에 따 
라 시누스적 으로 변한다. (그림 1-16-3) 발전기 내부저 항은 r = 5 




그림 1-16-1 
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Q 이고 외부회로의 전기저항은 요 = 95 Q 이 다. 유도전동력의 최대 
값은 획 대 = « « 少 이고 必 최대 은 매 권선을 지나는 자력선묶음의 
최 대값이다. 외부회 로와 직 렬로 련결한 교류전류계(내부저 항은 
계산하지 않는다.)의 전류값을 구하여 라. 


必 (1에) 



na 1-16-3 

6. 그림 1-16-4 는 직선가속기의 厂 
원리도이다. 고진공의 긴 통 1 
로에는 길이가 점차적으로 커 L 
지는 갈은 축을 가진 금속관 
들이 있는데 매 관은 제각기 주파수가 / 이고 전압이 [/ 인 교 
류전원에 련결되여 있다. 관들사이의 름은 매우 작다. 립자가 발 
생기로부터 처음속도없이 나온 후 1차로 가속되여 이의 속도로 
첫 관에 입사한다. 립 자가 첫번째 관의 중가운데 왔을 때 매 관 
사이에 가해지는 교류전압이 변화되는데 첫번째 관보다 두번째 
관에 더 높은 전압이 걸 리게 된다. 만일 립자의 질 량이 m 이고 
전기 량이 一 g 라면 립자가 끊임 없이 가속운동하기 위 해서는 매 
관의 길이가 어떤 조건을 만족해야 되는가?(매 관에 가한 교류 
전 압은 직 각파형 이다. ) 

7. 그림 1-16-5 는 3상변압기의 그 
림이 다. 1차권선과 2차권선의 
비는 어/« 2 =30이고 측정된 2 
차권선의 a , b , c 세 단자의 
임의의 두 단자사이의 전압은 
380 V 이다. 1차권선의 세 단자의 임의의 두 단자사이의 전압은 
얼마인가? 

8 . 그림 1-16-6 의 1에 보여준 회로에서 두개의 2극소자는 리상적 


A 0 ■一 -|--T W w w 볘一 

c 一， 스. _ I 一一 ' 
리」 
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인 2극소자라고 볼수 있고 爲=요2 이 다. a 단자와 b 단자사이의 


전압과 시 간사이의 관계를 그림 l 의 우에 보여주었다. 그림 i _ 
의 아래에 a 단자와 c 단자사이의 전압과 시간사이의 관계곡선을 



그림 1-16-6 

9. 그림 1-16-7 에서 보여준 철심에 두개의 
권선이 감겨져있다. 매개 권선이 만드는 
자기마당은 철심을 뚫고나올수 없고 같 
은 두개의 부분으로 나눌수 있다. 권선 






1에 전압이 인 교류를 련결하였을 때 권선 2의 전압은 

[/ 이 다. 만일 권선 2에 전압이 t / 인 교류회 로를 
련결하였을 때 권선 1에는 얼마만한 전압이 걸리 
는가? 

10 . 그림 1-16-8 에서 보여 준 교류회로에서 1과 2사 

이에 127 V 의 전압을 걸어주면 저항 치 에서 얼 
마만한 에네르기를 소비하겠는가? 여기서 

R ^ lOkQ , 及 2 =次 3 = 6 kQ 2극소자 D 는 리상적 그람 1-16-8 
이다. 

11 . 자체유도결수가 시와 사인 두개의 선륜이 있다. 스위치 於^와 
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K 2 을 전동력이 S 이고 내부저항이 r 인 전원에 련결하였다. 
(그림 1-16-9) 처음에 두개의 스위치를 모두 열어놓았다. 스 
위 치 Ka 가 닫겨 져 선륜 시에 흐르는 전 
류가 1 0 에 도달한 후 K 2 을 닫는다. K 2 을 
닫은 후 권선 사와 사에 흐르는 안정 전 
류를 구하여 라. 권선의 저항은 무시한다. 

zm 1-16-9 


12 . 한대의 소형발전기의 정격출구전압이 220 V 이고 출구전류는 
40 A 이며 11 W 짜리 전등에 전기를 공급한다. 전등의 력률이 
cos 쌔 = 0.4 이 라면 몇개의 전등에 전기 를 공급할수 있는가? 전 
등의 력률이 cos 的 = 0.8 에 도달했을 때 몇개의 전등에 전기를 
공급할수 있는가? 

13. 전기용량이 C = 40// F 인 축전기가 전압이 U = 220 V , 주파수가 
/=50 Hz 인 교류회로에 련결되였는데 측정된 전류의 세기는 

/ =2.75 A 이다. 전압의 순간값이 w = 0 일 때를 f =0 인 순간으 
로 잡고 그의 순간값이 2.75 A 인 때의 가를 구하고 이때 전압 
의 순간값 비를 구하여 라. 

14. 축전기 C 와 저 항을 무시한 교류전류 

계 및 표준유도선륜이 직렬회로를 이 
루고있고 유도선륜안의 철심을 축을 
따라 이동시킬 때 선륜의 유도도 L 
이 변한다. (그림 1-16-10) 전원은 1-16-10 

회로에 시누스전압을 공급하는데 그 전압의 실효값은 2 V 이며 
주파수는 500/2포 Hz 이 다. 유도선륜의 유도도를 변화시 킬 때 
어떤 위치에서 전류계를 지나는 전류값이 최대값에 이르는것을 
관측할수 있다. 그후 철심을 이동할 때 전류계는 철심의 두곳 
에서 전류의 세기가 최대값의 1/>/공 이라는것을 가리킨다. 이 
두곳에 대응한 유도선륜의 유도도는 각각 L x = 0.9 H , 
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4 = 1.1 H 이다. 

1 ) 관측한 상태를 해석하고 축전기의 용량 C ■와 선륜의 저항 
R 를 구하여 라. 

2 ) 두개의 유도도 사와 句의 매개 값에 대해 다음의것들을 구 
하여 라. 

資5 회로의 저 항 
© 회로에 흐르는 전류의 세기 
(D 전류와 전압사이의 자리각차 

벡토르선도로 회로에서 매 요소의 전압의 크기와 자리각을 
밝혀 라. 그리고 매 경우에 전류 또는 전압의 자리각들중에서 
어느것이 앞서는가를 설명하여라. 


제17장. 전기학종합문제 


1 . 전력선이 정의 점전하 &에서 나와 부의 
점 전하 -상 2 로 들어 간다. (그림 1-17-1) 
이 에서 나올 때 두 점전하를 잇는 직선 
과 각 or 를 이룬다. 전력선이 얼마만한 



각도，로 부의 점전하로 들어가겠는가? 

2. 그림 1-17-2 와 같이 반경 이 r 인 금속구가 다른 
물체들로부터 멀리 떨어져있고 저항 요를 통해 땅 
과 접지되 여있다. 전자선이 먼곳으로부터 속도 v 
로 구에 떨어진다. 매 Is 마다 n 개의 전자가 구에 
떨어진다. 매 Is 마다 나오는 열량과 구의 전기량을 
구하여 라. 



그림 1-17-2 


3. 그림 1-17-3 과 같이 마찰이 없는 수평인 나무 
(절연물)책상우에 3개의 대전된 질점 1, 2, 3 
이 있는데 이것들은 변의 길이가 / 인 바른3각 
형의 정점들에 놓여있다. 점 C 는 바른3각형의 
중심(세 가운데선의 사귐점)이다. 3개의 질점 



3 H 1-17-3 
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의 질량은 각각 m 이고 대전된 전기량도 각각 상이다. 질점 1과 
3，2와 3사이는 가는 절연막대기로 서로 련결하였다. 이음점 3 
은 매우 유연하다. 처음에 세 질점의 속도가 령이 라면 운동과정 
에 질점 3이 점 C 에 이르렀을 때 그의 속도는 얼마인가? 

4. 구조물의 두 점 A 와 B 사이 의 저 항 요 ab 를 구 
하여라. 이 구조몰은 같은 종류의 가는 금속으 
로 만들었는데 단위길이당 저항이 사이다. 이 
구조물에 내접하는 바른3각형의 수는 무한대이 
다. (그림 1-17-4) A 와 B 사이 거리는 a 이고 
내접하는 바른3각형의 변의 길이는 차례로 절 
반씩 작아진다. 

5. 그림 1-17-5 에서와 같이 입구전압 

M ,=5 sin ©/[ V ], 직류전원의 전동력 <?=3 V 이다. 

1) Mab 의 파형을 그려 라. 

2) D 를 반대로 련결하면 두 Mab 는 어떻게 되 
는가? 

6 . 똑같은 두개 의 금속고리 의 반경 은 요 이 고 질 량은 m 이 다. 고른 
자기마당속에서 자기유도는 外이고 그 방향 
은 고리 면 에 수직 이 다. (그림 1-17-6) 두 고 
리는 a 와 c 점에서 접촉되여있고 각 a = 71/2 
이 다. 자기마당을 없앨 때 고리가 가지게 되 
는 속도를 구하여 라. 고리 를 구성한 매 도선 
의 저 항은 r 이 다. 고리 의 자기 유도를 고려하지 않으며 자기마 
당을 없앨 때 고리 의 이 동을 무시하며 마찰도 없다. 

7. 그림 1-17-7 과 같이 반경 이 及 인 원기 둥구역 안에 고른자기 마당 
이 있는데 그 방향은 그림면에 수직이면서 나오는 방향으로 향 
한다. 자기유도 5 의 시 간에 따르는 A/ rT7>\C 

변화률은 A 公/ᅀ/ = 소 이다. (소 는 정의 
값을 가지는 상수) 원기둥구역의 바깥 
에는 자기마당이 없다. 그림에 활줄 

:追 i 1-17-7 




nm 1-17-6 



ZM 1-17-5 



im i-i7-4 
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AC 와 그 연장선을 주었다. 활줄 AC 와 반경 OA 사이의 각 
a = ; r /4 이다. 직선우의 임의의 점과 A 점사이의 거리를 x 라고 
하면 A 에서 직선을 따라 이 점까지 갈 때 전동력의 크기를 구 
하여 라. 

8 . 어떤 사람이 그림 1-17-8 과 같은 장치를 만들고 권선의 자체유 
도결 수를 측정하였 다. 



그림 1-17-8 

그림 에서 는 전압을 조절할수 있는 직류전원이 고 S 는 스위 치 , 
L 은 측정하려 는 권선의 자체 유도결 수， r L 은 권선의 직 류저 항， 
D 는 리 상적 인 2극소자， A 는 전류계 이다. a , b 사이 의 저 항선이 
그림의 1■ 에 보여준 시험관 1안에 들어있다. 기통 5와 시험관 
1의 밀폐된 통에는 어떤 기체 (리상기체라고 볼수 있다.)가 있는 
데 피 스론 6을 아래 우로 이동시 켜 실관 8의 색 있는 액 체방울의 
처음위치를 조절할수 있다. 이것을 조절한 후 발브 10을 꼭 막 
아 량쪽의 기체를 서로 분리시킨다. 실관 8의 내경은 J 이다. 
압력이 변하지 않는 조건에서 시험관의 온도가 올라갈 때 흡수 
되는 열량은 이고 대기압력은 P 이다. 시험관 기통，실관은 
모두 열교환이 없다. 저항선의 비열은 계산에 넣지 않는다. 스 
위 치 S 가 닫긴 후 권선 쇼에 서 자기 마당을 발생하는데 권선의 

자기마당에네르기는이 다. / 는 권선을 통해 흐르는 
전류이 다. 그 값은 전류계 A 로 측정한다. 
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1 ) 이 실험의 순서를 써보아라. 

2) 문제 에 서 이 미 알려진 량 (r, 〜， C P , P, d 등) 및 직 접 관측 


할수 있 는 량을 리용하여 자체유도곁 수 
L 을 표시해 보아라. 

9. 그림 1-17-9 와 같이 수평방향의 고론자기마 
당이 있고 자기유도 5는 매우 크다. 반경이 
요 이고 두께가 £)( 公《 요)인 금속원판이 이 
마당에 수직으로 아래로 떨어진다. 판면은 
수평면에 수직 이고 자기마당 5의 방향과 평행 이 다. 금속원판의 
저 항이 령이 라고 할 때 이 매 질의 전기상수는 £= 9 X 10 一 
12 C 2 /(N - m 2 ), 밀도는 分 =9 Xl 0 3 kg / m 3 이며 공기저항을 무시 
한다. 원판이 자기마당속에서 떨어지는 가속도가 자기마당이 없 
을 때보다 1/1 000로 작아지게 하기 위해서는 S 가 얼마여야 
하는가? 

10. 그림 1-17-10 과 같이 반경이 a 인 원기둥 
공간에 자기유도가 5인 고른자기마당이 있 
고 그 방향도 축에 평행이다. 원기둥공간에 
수직인 평면안에 절연재료로서 한변의 길이 
가 Z = 1.6 a 인 바른3각형구조물을 고정시 
켜놓았다. 이것의 중심은 원기둥의 축에 있 

다. 변 DE 우의 점 S 는 = 대전립 
4 

자들을 내쏘는 원천이다. 발사된 대전립자들의 방향은 다 그림 
의 자름면 안에 서 변 DE 에 수직 인 아래방향으로 향한다. 발사 
되는 립 자의 전기 량은 다같이 상 이 다. ( 상〉 0) 질 량도 모두 m 
인 데 속도 p 만 서 로 다른 값들을 가전 다. 이 립자들과 3각형 
구조물과의 충돌은 완전핍성충돌이며 매번 충돌할 때 속도방향 
은 부딪 치 는 변에 수직 이다. 

1 ) 대 전립 자의 속도 z ； 가 얼마일 때 S 점 에 서 출발한 립자들이 
다시 S 점에로 되돌아오겠는가? 

2 ) 이 립자들이 S 점 에 돌아올 때 걸 리는 가장 짧은 시 간은 얼 
마인가? 



그림 1-17-10 
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제 18 장. 광 학 


1. 어떤 점광원 s 가 평면거울에 의해 
움직이지 않고 평면거울이 속도 
z ; 로 OS 방향을 따라 점 광원쪽으 
로 평행이동한다. 거울면과 OS 방 
향사이의 각은 30 ᄋ이며 광원의 영 
상 S ' 는 ( ) 

1) 속도 0.5u 로써 련결선 S'S 를 따라 S 쪽으로 이동한다. 

2) 속도 d 로써 련결선 S'S 를 따라 S 쪽으로 이동한다. 

3) 속도 로써 련결선 S'S 를 따라 S 쪽으로 이동한다. 


영상을 이루고있다. 광원은 



4) 속도 로써 련결선 S'S 를 따라 S 쪽으로 이동한다. (그림 
1-18-1) 

2 . 그림 1-18-2 는 두개의 서 로 다른 색빛을 써서 꼭같은 쌍실름간 

섭장치로 실험을 하여 얻어낸 
간섭 무늬이 다.(어 두운 부분은 
밝은 무늬를 표시하며 공백부 
분은 어두운 무늬를 표시한 
다.) 아래의 설명중에서 정확 
한것은 ( ) 

1) 왼쪽 무늬 에 대 응한 색빛의 주파수가 비 교적 낮다. 

2) 왼쪽 무늬 에 대 응한 색빛의 파장이 비 교적 작다. 

3) 오른쪽 무늬의 짧은 선 be 사이의 거리는 서로 이웃한 밝은 
무늬사이의 거리이다. 

4) 오른쪽 무늬의 짧은 선 ac 사이의 거 
리는 서로 이웃한 밝은 무늬사이의 
거 리 이 다. 

3. 그림 1-18-3 에서 보여준것은 얇은 막에 
서의 빛의 간섭을 리용하여 어떤 두께를 



단색빚 

a T-C 

b 

1 g 태 


두꺼운 유리판 

zm 1-18-3 
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가진 유리판의 웃겉면이 평면인가 아닌가를 검열하는 장치이다. 
리용하는 단색빛은 보통광원에 빛거르개를 붙여얻은것이다. 검 
사에서 관측된 간섭무늬는 어느 두 면에서 반사된 빛의 중첩으 
로 생겨나는가? ( ) 

1) a 의 웃겉면과 건의 아래겉면 

2) a 의 웃겉면과 건의 웃겉면 

3) a 의 아래겉면과 b 의 웃겉면 

4) a 의 아래겉면과 b 의 아래겉면 

4. 그림 1-18-4 는 스펙트르촬영기의 

원리도이다. 광원에서 나온 빛은 
실름 S 와 볼록렌즈 L 을 지난 후 
평 행빛 선을 이 루며 프리 즘 P 우에 
떨어진다. 사진건판 MN 우에 깨 
끗한 스펙트르가 찍히게 하기 위하여 P 와 MN 사이 에 반드시 한 
개 轉 놓아야 한다. 노란색 , 붉은색，푸른색 3가지 빛의 

스펙트르는 사진건판에서 M 으로부터 N 까지 차례 ^!~ 

5. 그림 1-18-5 는 복도를 보여주는데 그 천정은 
매우 큰 평면거울로 이루어졌고 평면거울과 땅 
면은 평행이며 땅면에는 직각형의 물체를 놓았 
다. 물체의 왼쪽에 점광원 S 가 있다. 작도법으 
로 물체의 오른쪽에서 광원 S 에 의해 밝아진 
부분을 그려 라. 

6 . 비가 온 뒤 하늘이 개이면 사람들은 자주 하늘 
에 비낀 무지개를 볼수 있다. 그것은 해빛 이 공기중의 물방울에 
서 반사될 때 나타나는 현상이 다. 이 현상을 설명할 때는 빛선 
이 물방울에 입사할 때의 빛선행로를 
분석해야 한다. 빛선이 물방울에 입사 
할 때 물방울은 반경 이 요 인 구로 볼 
수 있다. 구중심 O 에서 입사빛선에 
수직인 거리는 c / 이고 물의 굴절률은 
« 이 다. (그림 1-18-6) 

1) 그림에서 입사빛선이 물방울에서 

1차반사된 후 물방울에서 나오는 빛행로를 그려 라. 



그림 1-18-6 


A B 

: n 



um 1-18-4 
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2) 이 빛선이 물방울의 매 부분에서 매번 편차되는 각도를 구하 
여라. 

7. 초점거리가 / 인 볼록렌즈의 초점에 점광원을 놓았다. 렌즈 반 
대쪽의 초점거리의 2배되는 곳에 빛축에 수직인 영사막을 놓았 
다. 영사막에 반경이 요 인 밝은 원이 얻어졌다. 렌즈와 영사막 
을 움직이지 않고 빛축우에서 점광원을 움직인다. 만일 영사막 
의 밝은 원의 반경이 요/2로 된다면 이 점광원은 어느 위치에 
있어야 하는가? 


II 

8 . 어두운 방안에서 광원 S 는 가운데에 작은 구멍 A 가 있는 종이 
판을 지 나 빛 선을 형 성한다. 가위 를 빨갛게 달구어 그림 과 같 
이 빛 선에 가져간다. 이 때 가위 부근의 
빛선이 갑자기 끊어져 작은 검은 구역 
을 형성하며 그 뒤로 본래의 빛선이 나 
타난다. 즉 가위부근에서 빛선이 《 잘 
리운》것처럼 볼수 있다. 이 현상을 어떻게 해석할수 있는 
가?(그림 1-18-7) 

9. 어떤 사람이 초점거리가 10 cm , 직경이 4 cm 인 얇은 렌즈로 방 
안지를 관찰한다. 매 네모칸의 변의 길이는 0.3 cm 이다. 그는 
렌즈의 빛축이 방안지와 수직을 이루게 하고 렌즈와 종이면사이 
의 거리를 10 cm 로 하였다. 눈은 빛축우에서 렌즈와 5 cm 되는 
곳에 있다. 그는 최대로 몇개의 완전한 네모칸을 볼수 있는가? 

10. 어떤 라지오천문대의 수신기는 바다물면에서 h = 2 m 되는 곳에 
놓여있다. 복사파장이 고인 전자기파를 내보내는 라지오파별이 
지평선우에 떠오르기 시작해서부터 수신기는 끊임없이 최대값 
과 최소값을 기록한다. 

1) 최대값과 최소값을 관찰했을 때 전자기파의 방향을 확인하 
여 라. 방향은 수평면에 대 한 각도 산 로 표시하여 라. 

2) 라지오파를 복사하는 별이 지평선우에 방금 출현했을 때 수 
신기가 기록하는 신호가 센가，약한가? 

11. 그림 1-18-8 은 얇은 집초렌즈에서 굴절된 빛선행로 ABC 와 렌 



그림 1-18-7 
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즈의 뒤초점 F 를 보여준다. 를파 
스와 직선자(눈금이 있는)를 리용 
하여 렌즈가 있는 자리와 그 주빛 
축을 그려라. 



12. 유리그릇에 있는 액체가 중심축주위를 등각속도로 돌아간다. 
액체의 굴절률은 4/3이다. 파장이 ； l =610 nm 인 단색빛이 수 
직으로 입사할 때 중심에 밝은 무늬가 생긴것을 관찰하였다. 
제20번째 밝은 무늬의 반경은 10.5 mm 이다. 액체가 돌아가는 
각속도는 얼마인가? 

13. 그림 1-18-9 와 같이 전반사프리즘의 웃쪽 6 cm 되는 곳에 물 
체 AB 를 놓았다. 프리즘의 직각변의 길이는 6 cm 이고 프리즘 
의 오른쪽 10 cm 되는 곳에는 초점거리가 기 = 10 cm 인 볼록렌 
즈를 놓았다. 볼록렌즈의 오른쪽 15 cm 되는 곳에 다시 초점거 
리가 / 2 =12 cm 인 오목렌즈를 놓았다. 이 광학계통이 형성하 
는 영상의 위치와 배률을 구하여라. (전반사프리즘의 굴절률 
« = 1.5) 



그림 1-18-10 



평판유리를 지난 후 점 A 에서 나온다. 이것이 유리판의 법선 
방향과 이루는 각은 6> = 30°이 다. 

1) 평판유리 에서 빛선의 경로를 구하여 라. 

2) 빛선이 나오는 점 A 에서 유리판의 굴절률을 구하여라. 

3) 유리판의 두께 c / 를 구하여 라. 


제19장. 현대들리초보 


1. 풀색빛이 빛전자관에 들어왔을 때 빛전기현상이 나타났다. 빛전 
자가 음극으로부터 나올 때 운동에네르기가 최대로 되게 하려면 
( ) 

1) 붉은색빛으로 바꾸어 야 한다. 

2) 풀색빛의 세 기를 크게 해 야 한다. 

3) 빛전기현상의 가속전압을 크게 해야 한다. 

4) 자외선빛으로 바꾸어 야 한다. 

2. 바닥상태 의 수소원 자가 어 떤 단색빛 을 받아 내 보내 는 빛 의 파장 
은 시，毛, 爲의 3 개의 단색빛이다. 斗 >4> 爲 이다. 이때 입 
사하는 빛의 파장은 () 

1) ^ 2 ) a 1+ 4+^ 3 3 ) 4) a 

乂2 +고3 乂1 +乂2 

3. 일 반적 으로 양성 자와 중성 자는 M 워 크와 d 꿔 크의 두가지 종류 
의 쿼 크로 되 였 다고 본다. m 쿼 크의 전기 량은 |e 이 며 d 쿼 크의 

전기 량은 이 다. e 는 전기 소량이 다. 아래 의 론리 적 인 판단 
에 서 정 확한것 을 찾아내 여라. 

1) 양성 자는 한개 의 m 뭐 크와 한개의 c / 워 크로 되 여있으며 중성 
자는 한개의 m 꿔크와 2개의 d 뭐크로 되 여있다. 

2) 양성 자는 두개 의 M 쿼 크와 한개의 6?워 크로 되 여있고 중성 자 
는 한개 의 M 꿔 크와 두개 의 C / 쿼 크로 되 여 있 다. 
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3) 양성 자는 한개의 M 쿼크와 두개의 C / 워크로 되 여있고 중성 자 
는 두개 의 M 뭐 크와 한개 의 c / 꿔 크로 되 였 다. 

4) 양성 자는 두개 의 M 쿼 크와 한개의 6?워 크로 되 여있고 중성 자 
는 한개 의 M 꿔 크와 한개 의 C / 워 크로 되 여 있 다. 

4. 보아의 수소원자모형에서 전자의 제 1려기준위 (책에서 제일 가 
까운 선)의 자리길 반경 은 자 이 다. 여 기 로부터 바깥으로 향한 제 
3려기준위의 자리길반경은 r 3 = _，전자가 제 3려기준위에서 
운동할 때의 운동에네르기는 E k = _ ， 전기소량은 e 이고 전기 
힘의 결수는 소이다. 

5. 태양내부의 핵에서는 대량의 에네르기를 내보낸다. 이러한 에네 
르기는 전자기복사의 형 태로 사방으로 복사되 여나간다. 그의 총 
일능률이 하 =3.8 X 10 26 W 에 달한다. 

1) 태양이 Is 당 몇 t 의 질량을 잃어버리는가를 계산하여라. 

2) 태양속에서 핵반응은 4 }H ^ $He + 2 v + 28 MeV 형식의 반응 
이 다. (v 는 중성 미 자인데 그의 질 량은 전자의 질 량보다 매 우 
작으며 투과능력이 대단히 세다.) 지구와 태양사이의 거리 
Lzl . SNioUm 라면 매 Is 당 태양빛에 수직인 지구겉면 lm 2 
에 몇개의 중성미자가 도달하겠는가? 

3) 원시태양이 양성자와 전자로 이루어졌다고 하고 10%의 양 
성 자가《 탄다》고 하면 태 양의 수명 을 계 산하여 라 . 

6. 방사성동위원소를 리용하여 의학검측을 할수 있다. lmL 의 방 
사성동위 원소 24 Na 을 포함하고있는 용액을 인체 내 에 주사한다. 
주사전에 이 용액 이 매 Is 당 2 000개의 방사성 립 자를 내 보낸다 
는것을 측정 하였다. 7.5 h 이 지 난 뒤 인체내 에서 lmL 의 피를 
꺼내여 lmL 의 피가 Is 동안에 방사성립자 0.24 개를 내보낸다는 
것을 관측하였다. 24 Na 의 반감기가 15 h 이 라는것을 알고있을 
때 인체안의 피 의 전체 량을 계 산하여 라. 

7. 빛전자관의 음극은 림계 파장이 A 0 = 500 nm 

인 나트리움으로 만들었다 . 파장이 

；L = 300 nm 인 자외선을 음극에 조일 때 양극 
A 와 음극 K 사이의 전위차는 C /=2.1 V 이고 
빛전류의 포화값은 /= 0.56 mA 이다. (그림 
1-19-1) 

1) 매 Is 당 음극에서 나오는 전자의 개수를 
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구하여 라. 

2) 양극 A 에 도달할 때 전자의 최 대운동에 네 르기 를 구하여 라 

3) 만약 전위차 t / 가 변하지 않을 때 조여준 빛의 세기가 원래 
값의 3배로 될 때 나온 전자가 A 에 도달할 때의 최대운동 
에 네르기는 얼마인가?(플랑크상수 쇼 = 6.63 X 10 _34 J . s ， 전자 
의 전기량 e = 1.6 X 10 _19 C , 진공속에서 빛속도 c = 3 X 
10 8 m / s ) 

II 

8. 량자론에 의 하면 빛량자는 운동에 네 르기 뿐아니 라 운동량도 가지 
고있는데 그 계산식은 P = A/；L 이다. 여기서 h 는 플랑크상수이 
며 ; I 는 빛량자의 파장이 다. 빛량자는 운동량을 가지 므로 물체 
겉면에 부딪쳐 물체에 흡수되거나 반사될 때 물체에 압력을 준 
다. 이것을 빛압력 이 라고 한다. 

1) 이산화탄소레 이 자가 내보내는 레 이 자빛의 일능률은 P 0 =l OOOW 
이고 나오는 빛의 가로자름면적은 " = lmm 2 이다. 이것이 어 
떤 물체의 겉면에 수직으로 입사할 때 이 물체에 주는 빛압 
력은 최대로 얼마인가? 

2) 빛 이 물체 에 조여 질 때 물체 에 빛압력 을 주므로 어 떤 사람이 
먼 우주에서 탐측할 때 빛압력 을 리용하여 위성을 가속시 킬 
수 있다고 생각하였다. 람측기에 면적이 매우 크고 반사률이 
매우 높은 얇은 막을 씌워 태 양과 정면으로 되게 한다. 지구 
가 태양주위를 돌아갈 때 매 lm 2 의 면적에 도달하는 태양빛 
에 네 르기는 1 .35 kW 이 다. 람측기 의 질 량은 M = 50 kg 이 고 
얇은 막의 면적은 4 xi 0 4 m 2 이다. 이때 탐측기가 엄게 되는 
가속도는 얼마인가? 

9. 주파수가 해 인 빛량자가 지 구겉 면 으로부터 수직 우에 로 운동할 
때 지 구의 끌힘작용으로 그의 파장이 변화된 다. 우리 는 이 런 현 
상을 끌힘 에 의한 붉은색변위 라고 부론다. 아래 의 문제 를 분석 
하여 라. 

1) 빛량자에 네 르기 에 대 한 식 은 어떻게 표시되는가? 

2) 아인슈타인의 질량과 에네르기사이 관계식은 무엇인가? 

3) 우의 두 식 으로부터 빛량자의 질 량 m 을 구하여 라. 
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4) 에 네 르기 보존의 관점 에 서 빛량자의 이 동거 리 가 A 요 = 22.5 m 
인 때 에 이 빛량자의 주파수의 붉은색 변위량 Av 와 처음주 
파수 〜 사이의 비를 구하여 라. 

10. //중간자의 정지질량은 전자정지질량의 207배이다. 정지했을 
때의 평균수명은 r<) = 2 xi ( r 6 s 이다. 그것이 실험실의 기준계에 
서 수명이 r = 7 XlO _6 s 라면 그 질량은 전자의 정지질량의 몇배 
로 되겠는가? 

11. 바닥상태에 있는 두 수소원자가 서로 충돌할 때 비핍성충돌을 
할수 있는 제일 작은 속도는 얼마인가? 수소원자의 질량은 
1.67 xl 0 _ 27 kg 이고 이온화에네르기는 £ = 13.6 eV =2.18 xlO" 18 J 

12. 원자로에서 보통 흑연을 감속재로 리용한다. 우라니움이 분렬 
되여 생겨나는 빠른 중성자는 탄소핵과의 끊임없는 충돌로 속 
도가 작아진다. 중성자와 탄소핵사이의 충돌이 완전핍성충돌이 
면 충돌전에 탄소핵이 정지상태에 있을 때 충돌후의 중성자와 
탄소핵의 속도는 충돌전의 중성자의 속도와 꼭같은 한 직선우 
에 있다. 탄소핵의 질량은 중성자질량의 12배이다. 중성자의 
원래 에 네 르기 가 E 0 인 때 

1) 1차 충돌후에 중성자의 에네르기는 얼마로 변하는가? 

2) 만일 좌 ) = 1.75 MeV 라면 몇 번 충돌한 후에 중성자의 에 네 
르기가 0.025 eV 로 되겠는가? 

m 

13. 1884년에 발마는 보임빛선대역의 수소원자스펙트르를 연구하였 
다.(이후에 이것을 발마계렬이 라고 불렀다. ) 이 계렬은 장파끝 
으로부터 시 작한 4개 의 스펙 트르파장 A 와 스펙 트르의 짧은 파 
장쪽에 서 의 한계 파장 사 으로 구성 되 여있는데 그 측정 값들은 
656.21 nm , 486.074 nm , 434. Olnm , 410.12 nm , 364.56 nm 
였다. 발마는 이 계렬의 파장 고를 아래한계파장 시으로 나누어 
유효수자의 정확도로 다음 식을 엄었다. 

656.21 _9 486. 074_4 

364. 561=등’ 364. 561 = 3 
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434.01 _25 410.12 _9 

364.561=^1’ 364.561= '동’ … 

이로부터 이 실험의 실험공식을 유도하여라. 그리고 리드베르 
그상수를 구하여라. 

14. 바닥상태 He + 의 이온화에네르기는 표 = 54.4 eV 이다. 

1) 바닥상태의 He + 가 려기상태로 되자면 자연입사빛의 최소 
에네르기가 얼마여야 하는가? 

2) He + 가 우에서 서술한 려기상태 에서 바닥상태로 이행할 때 
만일 이 이온의 반작용을 고려하는 경우와 반작용을 고려하 
지 않는 경우 그것 이 내보내는 빛파장변화의 백분률은 얼마 
인가? 

He + 의 에 네 르기 표와 n 의 관계 는 수소원자의 에 네 르기 공 
식과 비슷하다. 전자의 전기량 1.6 xlO _19 C 이면 양성자와 
중성 자의 질 량폿 1.67 xl 0 _27 kg 이 다. 계 산식 에 서 합리 적 인 
근사를 할수 있다. 

15. 어떤 우주람측기가 우주에 반물질과 검은구멍이 있는가，없는 
가를 탐측하였다. 

1) 반물질 탐색방법 

불질 의 원자는 양전기 를 띤 원자핵 과 핵밖에 음전기 를 떤 
전자로 ( e _) 이루어졌다. 원자핵도 양성자 切+)와 중성자 
(« 0 ) 로 구성되여있다. 실례로 \H = p + , + 4 2 Ue = 2 p + +2 n ° 
이다. 반대로 반물질의 원자는 (반원자) 음전기를 떤 원자 
핵 과 핵밖의 양전기 를 띤 양전자 로 이 루어 져 있 다. 반 
중성 자도 반양성 자 ( P ~) 와 반중성 자 (。) 로 구성 되 여 있 다. 
례로 iH = / T，jHe = 2/ r +2 J 이다.와 대 

응하여 /厂， 7， e + 는 반립 자라고 부론다. 반립 자는 대 응한 
립자와 완전히 갈은 질 량을 가지며 반대 되 는 전자기성 질을 
가진다. 그러므로 아래와 같은 방법 으로 탐측할수 있다. 계 
산을 간단히 하기 위하여 그림 1-19-2 의 1에서 립자 또는 
반립 자가 고른자기 마당 5에 수직 인 선(◦'◦ᅮ를 따라 축이 
놓이는 자름면 MNPQ 의 자기스펙트르기에 들어올 때 속 
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도가 같다고 한다. 수소원자핵 iHeCgD 

(} H ) 이 ac 축우에 서 자리 x 0 만 
큼 편기되였는데 그 자리길반경 
，의 절반만큼 편기됐다. 반수 
소핵 UH ) 과 반헬리움핵 
( jHe ) 의 자리길 및 그것이 
Ox 축우에서 편기된 자리 를 자 
와 x 2 이 라고 하자. 

만일 예언이 정확하다면 사람들 
이 이런 자리길을 관측하면 반 
수소와 반헬리움의 핵을 관측할 
수 있는가를 증명해 보아라. 그림 1-19-2 

2) 검 은구멍 의 탐색방법 

검 은구멍 이 라는것 은 우주에 서 빛 을 내 보내 지 도 반사하지 도 
않는 일 종의 물질 을 의 미하는데 때 문에 이 물질 을 관측하 
기 힘 들다. 그러 나 검 은구멍 에서도 물질과 같이 만유인력 
법칙이 작용한다. 천문학에서 검은 구멍의 질량은 우주총 
질 량의 90 % 로부터 99 % 를 차지한다. 만약 자기 스펙 트르기 
를 리용하면 검은 구멍을 관측할수 있는데 이로부터 우주 
에 서 물질의 총평 균밀도 사 를 측정할수 있 다. 그러 면 우리 
는 아래에 서술하는 원리에 따라 우주팽창에 대하여 예언 
할수 있다. 우주팽창현상은 20세기 30년대에 발견되였다. 
우주에서 한 은하계(례를 들어 ◦) 에서 임의의 방향을 볼 
때 기타 은하계들은 그로부터 멀어지고있으며 하불속도(리 
랄속도)는 거 리 요 에 비례 한다. 즉 V = m (그린 1-19-2 의 
t ᅳ ) H 는 하불상수라고 하며 그 단위 는 1 000 m/(s •幻0이 다. 
# 만일 우주가 모든 방향으로 꼭같은 성질을 가지며 그 
밀도를 라고 하자. 질 량이 하 인 은하계 P 가 관측자 
◦로부터 먼곳에 있을 때 우주의 모든 기타 물질이 그 
에 주는 끌힘은 얼마인가? 

爲) 만일 질 량이 m 인 은하계 P 에 서 ◦점 에 의한 끌힘 의 자 
리 에 네 르기 가 E p = 만는 ( M 은 그림 1-19-2 의 L 에 서 

구면안의 물질의 질량) 행성계 근의 총에 네르기 표는 운 
동에 네 르기 와 끌힘 의 자리 에네 르기 의 합과 같다. E = 0 
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인 때 우주의 밀도는 ■임을 증명하여라. 

m 우주의 물질밀도 사와 우에서 서술한 凡의 크기를 비교 
하여 우주팽창에 대 해 예 언할수 있다. 즉 끊임 없이 팽창 
한다든지，미래의 어떤 순간에 팽창이 정지되는가，변화 
되는가 또 수축되는가를 설명해보아라. 

제20장. 광학과 현대물리초보 종합문제 

1. 한 물리연구소조가 아래와 같은 실험을 하였다. 6 xl0 4 kg 의 
철을 깊은 갱에 넣어 우주선의 영향을 완전히 차단하고 철옆 
에는 수많은 탐측기를 설치하였다. 철핵속의 핵자(양성자, 중 
성자)가 스스로 붕괴되는것을 측정하였다. 반년동안에 3개의 
핵 자가 붕괴 되 는 현상을 기 록하였 다. 평 균수명 이 r 인 립자가 
洗개 있을 때 / 시 간이 지 난뒤 립 자수가 N = N 0 e- t/T 개 로 되 였 다. 
우의 사실에 기 초하여 핵 자의 평 균수명 을 계 산하여 라.(핵 자의 
질량은 m = 1.66 xl0 _27 kg , 0< x<l 인때 e~ x «\- x ) 

2. 그림 1-20-1 과 같이 3각형프리즘에서 각 a 는 60°이고 3각형 
프리즘의 대칭자리에 초점 
거리가 / = 30 cm 인 두개의 
완전히 꼭같은 볼록렌즈 U 
와 L 2 을 놓았다. 만일 Li 
의 앞초점면에 빛축의 아래 
방향으로 ；； = 14.3 cm 인 거리에 단색광원 S 를 놓았다면 그의 
영 상 S ' 와 S 가 이 광학계 에 서 왼 
쪽과 오른쪽에서 대칭이다. 이 3 
각형프리즘의 굴절률을 구하여 라. 

3. 유리프리즘의 굴절률 «을 측정하기 
위하여 그림 1-20-2 와 같은 장치 
를 리용하였다. 프리즘이 투광렌즈 




3M 1-20-1 


그림 1-20-2 
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의 앞에 놓여 있다. 변 AB 는 투광렌즈의 빛 축에 수직 이다. 투 
광렌즈의 뒤면에는 가림막이 놓여있다. 산란빛을 면 AC 우에 
조일 때 가림막우에는 밝은 구역과 어두운 구역이 생긴다. 이 
두 구역의 경계 ( D 점)와 렌즈의 중심 O 를 맺는 OD 는 렌즈의 
빛축 00' 와 30ᄋ 의 각을 이룬다. 프리즘의 굴절률 «을 구하 
여 라. 프리 즘의 정 각은 a = 30°이 다. 

4. 전자가 « + 1 번째 자리길에서 «번째 자리길에로 이행할 때 수 
소원자가 복사하는 빛의 주파수를 구하고 n 이 대 단히 콜 때 
고전적 인 전자기리 론의 결과에 따라 빛의 주파수와 n 번째 자 
리 길 우의 회 전주파수가 같다는것 을 증명하여 라. 

5. 전자의 자리 의 불확정량이 이 전자파동의 파장과 같다면 상대 
론적효과를 무시할 때 전자의 속도의 불확정량이 그자체 의 속 
도와 같다는것 을 증명 하여 라. 

6. 립자의 운동에 네르기가 그 정지에네르기 ' 의 «배와 같을 때 
립자의 속도와 운동량을 구하여라. 

7. 이온층은 대기의 높은 층에서 공기분자가 빛우주선 및 기타선 
의 작용을 받이 이온화되여 형성된다. 무선전자기파의 굴절률 
« 이 1보다 작다는것을 고려하고 무선전자기파의 굴절률 n 이 
땅우에서의 높이 쇼 에 따르는 변화규칙을 그림 1-20-3 에 보여 
준다. 무선전자기파가 이온층에서 전파되면 기하광학의 규칙에 
따라 서술할수 있다. 인공지구위성이 
땅우에 서 200 km 인 곳에 서 비 행하면 
서 무선전자기파를 내보내는 총일능 
률은 P 0 이 다. P 0 에 대 한 이온층의 
일능률의 비 P / P 0 의 값이 얼마인가 
를 계산하여라. 

※ 땅이 수평면이라면 지구가 전자기파에 
대해 똑갈은 거울면반사를 하므로 에네 
르기 손실이 없다고 볼수 있다. 0 0.2 0.4 0.6 0.8 " 

※ 정각이 2« 인 원뿔체 에 대 웅하는 공간각 三 W 1-20-3 

은 립 체 각이라고 하며 Q 로 표시한다. 心 와 a 의 관계 는 공식. 
■0 = 2 公 (1-cos 公)로 계산을 한다. 

8. 얇은 볼록렌즈는 공기속에 있을 때 량쪽의 초점으로부터 렌즈 
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중심까지의 거리가 서로 같다. 

만일 이 렌즈량쪽의 매질이 서로 
다르면 그 굴절률도 각각 바와 
«2 이 다. 렌즈량쪽에 초점들( 거 3 U 1-20-4 

와 이 다. )이 있는데 이 점들로부터 렌 즈중심 까지 의 거 리 
乂와 / 2 은서로 다르다. 렌즈가 수평빛을 집초하였는데 그 량 
쪽매 질 의 굴절 률 및 초점 의 자리 는 그림 과 같이 표시 된 다. (그 
림 1-20-4) 

1) 이때 물체까지의 거리 a , 영상사이거리 b , 초점거리 
/ i ， / 2 사이 의 관계 식 을 끌어 내 여라. 

2) 만일 한쪽의 빛선이 렌즈중심으로 들어온다면 그것이 렌즈 
의 주축과 이루는 각이 여 인 때 그에 대응하여 나오는 선 
이 주축과 이루는 각 爲은 얼마인가? 

3) f x , f 2 , n l5 n 2 사이에는 어떤 관계가 있는가? 

9. 우라니움족 (4 n + 2) 원소가 붕괴될 때 내보내는 방사선은 약한 
투과능력을 가진다. 238 U 이 붕괴될 때 그속에서 약 0.7%가 
높은 투과성 을 가진 높은 에 네 르기 의 빛량자를 내 보낸 다. 어 느 
한 물체 의 방사선을 측정하였는데 탐측기 의 실지 측정효률이 
0.25 % 이 다. (즉 400개 의 빛 량자속에 서 한개 가 람측기 안에 서 
맥동을 일으킨다.) 탐측기의 수감부겉면적은 22 cm 2 이다. 한개 
의 겉면적 이 점복사원이라고 여길수 있는 복사물로부터 1.5 m 
의 거리에 있다. 측정할 때 단위시간마다 125개의 맥동을 감수 
하였다. 총제 적인 복사량의 93%는 그 물체의 겉면에 흡수된다. 
이 물체가 가지고있는 238 U 의 함량을 계산하여라. 238 U 의 반 
감기는 r = 4.5 xl 0 9 a 이다. 아보가드로수와 238 U 의 원자량은 
표를 찾아보아라. 

10. 그림 1-20-5 에 서 와 같이 1ᅦ 와 L 2 은 같은 축을 가진 두개 의 
볼록렌즈이다. o'o 는 기본주축이고 L x 의 초점거리는 



/ 1= 10 cm , 직경은 
다 =4 cm 이 다. L 2 의 초점 
거리 / 2 =5 cm , 직경은 
cf 2 =2 cm 이다. 두 렌즈사이 



그림 1-20-5 
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의 거 리 / = 30 cm 이 다. AB 는 렌 즈와 같은 축을 가지 는 직 경 
c / = 2 cm 인 빛발광원판이 다. 그것은 선명한 변두리를 가지고있 
다. 그것을 나 의 왼쪽 20 cm 되는 곳에 놓았을 때 그것 이 
L 2 의 오른쪽에 서 ◦'◦ 에 수직 인 빛 가림 판 P 우에 영 상을 형 
성 한다. 

1) 빛가림판을 어느 곳에 놓아야 하는가? 

2) 빛가림판우에서 가운데부분은 밝고 테두리는 어둡게 되였 
다. 영상의 테두리부위로 중간부분과 같이 밝게 하기 위해 
서 영상의 자리와 크기를 변화시키지 않고 ◦◦' 축우에서 
갈은 축을 가진 얇은 볼록렌즈 L 3 을 넣 었다. L 3 을 어느 
곳에 놓아야 하는가? 직경은 얼마여야 하는가? 초점거리 
는 얼마인가? 


올림픽경연모의문제 I 

1. 어떤 한 학생이 그림 1에 보여준것과 같은《자동쁨프》를 구 
상하였다. 여기서 A , B , C 는 각각 용기이고 D , E , F 는 각각 
가는 관이며 K 는 변이다. A , B , C 와 관 D , E 에는 물이 담 
겨 져 있고 용기 들에서 물면의 높이차는 각각 식, 、이 다. 용기 
A , B , C 의 가로자름면은 반경이 12 cm 인 원이며 관 D 의 반경 
은 0.2 cm 이다. 이 《 자동쁨프》의 구상자가 다른 학생에게 
《이 장치에서 변 K 를 열면 관의 출구로 물이 뿜어나올것이 
다.》라고 말하였다. 그러 나 이말을 들은 학생은 그럴수 없다 
고 하면서 다음과 같이 물어보았다.《 낮은 곳에 
있던 물이 저절로 높은 곳으로 이동한다면 그 
에네르기는 어디서 온것인가?》 이 말을 듣자 
장치를 구상한 학생이 변 K 을 열었다. 그러자 
물이 실지 쁨어나오는것 이 아니 겠는가. 그럴수 
없다고 하던 학생은 아연해져 아무말도 할수 없 
었다. 장치의 구상자는 계속하여 변 K 를 열기 
전에 먼저 관 이의 웃끝을 잡아당겨 충분히 길게 
해놓고 그 다음 변 K 를 여니 관속의 물면이 우 
로 올라오다가 어떤 위치에서 멎었다고 하였다. 

다음의 물음에 대답하여라 
1) 변 K 를 열면 물기둥이 올라오는 원인이 무 
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엇 인가? 

2) 관 D 의 웃끝을 당겨 충분히 길게 해놓고 변 K 를 열 때 관 
속에서 정지된 물면과 용기 A 에서의 물면의 높이차는 얼마 
인가? 

3) 물기둥이 우로 올라올 때 요구되는 에네르기는 어디서부터 
공급되는가? 

2 . 고정된 경사면이 있는메 경사각 산 = 45°, 경사면의 길이는 
Z = 2 m 이다. 이 경사면의 맨 아래끝에는 경사면에 수직 인 제동 
판이 붙어 있다. 경사면의 맨 웃끝으로부터 질 량이 m 인 질점 이 
경사면을 따라 미끄러져내 려오는데 질점의 처음속도는 령이 다. 
경사면과 질점사이의 미끄럼마찰결수는 "=0.2 이다. 이 질점 
이 경사면 맨 밑애까지 미끄러져 내려오면 제동판과 핍성충돌 
하여 반발한다. 이 질점이 운동하기 시작하여 제동판과 11번 
충돌할 때까지 운동한 거리의 총합을 구하여라. 

3 . 자름면적이 " 인 밀폐된 기통이 질량이 살인 피스톤에 의해 I ， 
II 두 부분으로 격 리 되 여있 다. 기 통의 I 부분에 는 포화수증기 
가 ，II 부분에 는 질 량이 w 인 질소기 체 가 들어 있으며 기 통속에 
서 피 스톤은 마찰없 이 미 끄러 짐수 있게 되 여있다. 처 음에 기 통 
은 수평상태에 놓여있고 피스톤은 평형상태에 정지되여있으며 
량쪽에 있는 기 체 들의 온도는 T 0 = 373 K ，압력 은 가 이 다. (그 
림 2의 1) 이 기통을 천천히 수직 
으로 세워놓았더니 량쪽기통의 온 
도는 여전히 耳 이였지만 수증기의 
극히 일부가 액화되여 물로 변했 
다.(그림 2의 L ) 물의 비 증발열은 
L , 수증기와 질소기체의 몰질 량은 
각각 此, // 2 이 다. 우의 전체 과정 에 
서 기 통의 I 부분과 외 부계 사이 에 
교환된 열량을 구하여라. 

4 . 초점거 리가 각각 f u / 2 인 두개의 얇은 볼록렌즈가 공통빛축우 
에서 서로 d 만큼 떨어져 배치되여있다. 

1) 입사빛선과 렌즈계를 통하여 나가는 굴절빛선이 평행되자면 
입사빛선이 어떤 조건을 만족해야 하는가? 

2) 얻어진 결론에 근거하여 가능한 여 러가지 경우의 빛행로들 
을 그림으로 그려보아라. 
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5 . 전기 량 q 로 각각 균일하게 대 전된 구 5개 가 진공속에 서 서 로 

점 P 에서 내접하고있다.(그림 3) 이 
구들의 반경 은 각각 

!，!， f 슴 十， ■들의 

중심은 각각 Op o 2 , o 3> o 4 , o 5 
에 있 다. 0 5 과 O ! 사이 의 전위 차를 
구하여 라. 

6. 1997년 8월 26일에 진행된 국체천문 
학대회 에서 도이월 란드 플랑크 (Max 
Planek ) 학회의 한 연구조가 《은하 
계의 중심 에는 하나의 커 다란 검은 구멍 이 존재 할것 이 다.》라 
는 자기들의 연구결과를 발표하였다. 이들은 직경 3.5 m 인 천 
체망원경을 리용하여 은하계의 중심부근에 있는 오리온별자리 
의 한 항성에 대해 근 6년간에 걸쳐 진행한 관측자료에 근거하 
여 이러한 결론을 얻어냈다. 이들의 관찰결과에 의하면 은하계 
중심으로부터 약 6 xl 0 9 km 의 거리에 있는 이 항성이 
2 000 km / s 의 속도로 은하계중심주위로 돌고있다. 우의 수자 
를 리용하여 고전력학적범위에서 (문제밑에 준 참고 2를 보라.) 
구체적계산과정을 통 하여 은하계중심에 검은 구멍이 실지로 있 
는 경우 그의 최대반경이 얼마이겠는가를 구하여라.(만유인력 
상수 G ^ 6.6.7 x 10： 2 ° km 3 - kg " 1 - s" 2 i 

참고 1) 검은 구멍 이 란 밀도가 대단히 큰 천체의 한 종류이다. 이 천체겉 
면부근의 끌힘은 매우 강하므로 빛을 포함하여 임의의 모본 
물질들이 이 끌힘에 의하여 검은구멍에 《먹히우고》만다. 

참고 2) 이 계산에서 검은 구멍에 대한 라를라스의 고전모형을 리용할수 
있다. 이 모형에 의하면 검은구멍의 겉면에 있는 모든 물질， 
지어 처음속도가 빛속도 c 인 빛량자도 검은 구멍의 끌힘에 의 
하여 그로부터 《 탈출》할수 없다. 

7 . 많은 경 우 비 전기 적 물리 적량들을 측정할 때 
그에 알맞는 장치들을 리용하여 그 량들을 전 
기 적량들도 변화시 켜 측정한다. 평 판축전기 의 
두 극판이 미끄러운 수평면우에 수직으로 서 
있다. 이 극판의 면적은 ", 극판사이의 간격 
은 c / 이다. 극판 1은 고정된 상태에서 외부 
와 절 연되 여있고 극판 2는 접 지된 상태 에서 
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극관 1과 평형을 유지하면서 수평면우에서 미끄러짐수 있다. 
그리고 극판 2의 아래우쪽에는 핍성곁수가 소 이고 길이가 Z 인 
두개의 꼭갈은 용수철들이 달려있는데 그것들의 다른 한 끝들 
은 고정되 여 있다. (그림 4) 먼저 이 축전기극판사이의 전압이 
C / 로 될 때까지 충전을 시 킨 후 전원을 차단한다. 그 다음 극 
판 2의 오른쪽 면으로 부터 왼쪽으로 향하는 균일한 압력 戶를 
주어 두 극판사이의 거리를 약간 변화시킨다. 이때 두 극판사 
이 의 전압변화량이 At / 로 측정 되 였 다. 극관 2의 정 전기 적 작용 
이 용수철의 변형 에 영 향을 미치지 않는다고 보고 압력 P 를 
구하여 라. 

8. 최근년간에 수십〜수백손의 중량물을 드는 새로운 형의 《평형 
기 중기》가 널 리 리 용되 고있는데 그의 기 본구조를 그림 5에 보 
여주었다. 이 기중기는 기본장치들로서 전동장치, 여러개의 팔, 
회 전축，기 둥으로 구성 되 여있 다. ABD , DEF , BC , CE 네 개 
의 팔들은 평형4변형구조를 이 
루고있어서 점 D , E , C , 모는 
어떤 경우에도 평형4변형의 정 
점들로 된다. A 위치에 있는 
수평회전축이 전동기에 의해 
돌게 되 여있고 전동기 를 돌려 
수직통안에 설치된 각이한 수 
직위치를 선택 하는 방법 으로 F 
위치에 걸린 중량물의 높이를 
조절한다. 팔 ABD 는 수직평 
면내에서 축주위로 마찰없이 
돌아갈수 있다. C 점은 미끄러운 수평홈을 따라 움직 이게 된 련 
결점이며 팔 BC 와 EC 는 C 축주위 로 수직평면안에서 돌아갈수 
있 다. 팔들을 련결 한 고정 축들에 서 의 마찰은 무시할수 있 다. 
팔 AD 의 길 이 를 k ， AB 의 길 이 를 l 2 , DF 길 이 를 / 3 , BC 길 이 
를 / 4 , BD 의 길 이를 / 5 로 표시 하자. 

1) 매 개의 팔들을 매우 가벼운(중량을 무시할수 있는) 강체 로 
보는 경우 그림에 표시한 보조중량물이 없을 때 1 2 , 
1 3 , / 4 들사이에 어떤 관계가 성립되여야 평형기중기의 걸개 
(여기에 걸린 중량물을 포함하여)가 같은 평면우의 서로 다 
른 위치에 있을 때 평형기중기가 언제나 평형상태에 있게 
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되겠는가? 

2) 매개 팔들의 자체중량을 고려하는 경우에 평형기중기의 걸 
개(여 기 에 걸린 중량을 포함) 가 갈은 평 면우의 서 로 다른 
위치에 있을 때 평형기중기가 언제나 평형상태에 놓이게 하 
려면 팔 ABD 의 P 위 치에 보조중량물의 무게를 G p> 팔 AD, 
DF, BC, CE 의 무게 를 각각 G u G 3 , G 4 , G 5 라고 하자. P 
부분의 무게 는 무시할수 있 다고 하자. 그리 고 l u 1 2 
1 3 , 1 4 , 1 5 는 이 미 알고있을뿐아니 라 A=/ 3 / 2 =/ 4 일 때 보조 
중량물의 무게。는 얼마여야 하는가? 


올림픽경연모의 문제 II 

1. 최 근년 간 봄과 여 름에 내 몽골지방에 서 는 심 한 황사현상들이 나 
타나고있다. 모래먼지 바람이 불어 대 기중에 섞이는 과정 은 다 
음과 같다. 땅면에 수직웃방향으로의 바람속도가 u 일 때 모래 
먼지들이 바람과 함께 날려 올라가 움직 이지 않고 대기중에 떠 
있게 된다. 이때 황사먼지들에 주는 바람의 작용을 마치도 공 
기 는멎 어 있고 먼지알갱 이 들이 u 의 속도로 수직아래방향으로 
내려올 때 그가 받게 되는 저항으로 볼수 있다. 이 저항은 다 
음의 식으로 표시된다. 

여기서 a 는 비례곁수， A 는 먼지알갱이의 자름면적, ，는 공 
기 의 밀 도이다. 

1) 황사알갱 이 들의 밀도가 片 =2.8xlO 3 kg/m 3 이 고 알갱 이 는 
구모양이면서 그 반경이 r = 2.5xl0- 4 m, 지구겉면근방의 
공기 밀도가 A =l. 25xl0- 4 kg/m 3 , a = 0.45 라고 할 때 
지구겉 면근방에서 황사를 일 으킬수 있는 속도 u 의 최 소값 
v 1 를 구하여 라. 

2) 공기의 밀도는 높이 쇼 에 따라 p = p 0 { l - ch ) 관계에 따라 
변한다. 여기서 此 은 A = 0 인 위 치(땅면)에서의 공기밀 
도， c 는 상수로서 c = l. 18xl0_ 4 m _1 이 다 . u = 9in/s 일 
때 황사먼지가 떠오르는 높이를 구하여 라. (높이에 따르는 
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중력가속도의 변화는 고려하지 말아라. ) 

2. 수평인 눈우에 서 두대 의 눈썰매 를 
리용하여 질량이 m ， 길이가 / 인 
짐을 싣고 끌고간다. 이때 짐은 
수평상태를 유지하고있다. 이 내 
용을 간단히 그림 6에 보여 주었 다 . 

매개 썰매의 웃부분 A 와 짐의 끝 
부분들은 고정 되 여있고 썰매 의 아 
래 부분 묘들은 눈판에 접 촉되 여있으며 이 접 촉부분의 면적 은 매 
우 작다. 눈관으로부터 A 의 높이에서 앞에 있는 썰매에 힘 
F 를 수평 방향으로 주어 끌어당긴다. 이때 앞에 있는 썰매 와 
눈판사이 의 미끄럼마찰결수는 씨 ，뒤씰매와 눈판사이 의 미끄럼 
마찰결 수는 써 이 다. 두 씰매 가 다 눈판에 접 촉된 상태 에 서 눈 
판우를 등속운동하려면 A 가 어떤 조건을 만족해 야 하겠는가? 
수평 방향의 끌힘，의 크기 는 얼 마여 야 하겠는가? (썰매 의 질 량 
은 무시 하여 라. ) 

3. 그림 7에서 보여준것처럼 자름면적이 같은 두개의 원통모양의 
용기가 있는데 오른쪽 용기의 높 
이는 상 이고 웃부분은 밀폐되여 
있으며 왼쪽 용기의 웃부분에는 
마찰없이 오르내릴수 있는 피스 
톤이 설치되 여있다. 두 용기는 
변이 설치된 가는 관으로 련결되 여있으며 용기들과 피스톤，렬 
결관들은 모두 단열되 여있 다. 처 음에 변을 막과 왼쪽 용기 속에 
온도가 인 1원자분자리상기체를 넣었는데 평형상태에서 용기 
바닥과 피스톤까지의 높이 가 요였다. 이때 오른쪽 용기는 진공 
상태에 있었다. 이제 변을 천천히 열면 피스톤이 서서히 내려 
오면서 평형상태에 이르게 된다. 이때 왼쪽 용기속에서 피스톤 
의 높이와 기체의 온도를 구하여라. 

참고: 1원자분자기체 lmol 의 내부에네르기는 이다. 여기서 요 는 

2 

기체상수 ， r 는 기체의 절대온도이다. 

4 . 직경이 1mm 인 초전도선으로 반경이 5cm 인 원형고리를 만들었 
다. 이 고리가 초전도상태에 있을 때 고리로 흐르는 전류의 세 



그림 7 



교 1 6 
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기가 100A 였는데 1년이 지난 후 측정해본 결과에 의하면 전류 
의세 기 의 변화량이 1(T 6 A 보다 크지 않았다. 이 초전도재 료의 
저 항값의 자리 수웃한계 가 얼 마인가를 대 략적 으로 계 산하여 라. 
참고: 반경 이 r 인 원형고리로 전류 / 가 흐를 때 고리중심에서 자기유도 

는 5= .^^이다. 여기서 B ， I， r 는 국제단위계로 표시된것이며 
2r 


5 . 


6 . 


.%=4^ x 10" 7 NA _1 이다. 

한쪽 면은 평면이고 다른쪽 면은 볼록한 볼록렌즈(이것을 평 
면-볼록렌즈라고도 부론다.)의 초점 


거리가 /이다. 이 렌즈의 평면에 은 T . 
(Ag) 도금을 한 다음 볼록면쪽의 2/ 바 

F 

； F f 

만 한 거리에 높이가 요인 물체를 빛 누 

축에 수직 으로 세 워놓았다. (그림 8) 

— 2/—聲 



1) 이 물체의 영상을 작도법으로 그 그림 8 

리 고 이 영 상이 허 영 상인가 아니 면 실영 상인가를 밝혀 라. 


2) 이 영상의 위치와 크기를 계산하여라. 

질량이 M 이고 반경이 표 이며 질량분포가 균일한 밀도가 큰 
항성의 중심으로부터 브公)만 한 거리에 질량이 m 인 질점이 

놓여있을 때 만유인력포렌샬은 E p =-G 무 이다. 여기서 


자전축 


자기축 


GZ6.67X10— 11 Nm 2 kg _2 는 만유인력상수이 
다.우에서 말한 항성은 중성자별인데 그의 
반경 公 = 10km, 질량 M = 1.5M 래 (M 래 =2 
xi0 3G kg 이 다. 관찰되고있는 맥동별들이 다 
름아닌 중성자별들이다. 중성자별은 련속적 
으로 전자기파를 복사하고있는데 자기축방 
향으로의 복사가 가장 강하다. 그런데 중성 
자별에서 자기축방향과 자체회전(자전)방향 
이 서로 다르므로 그림 9에서와 같이 그들 
사이에 일정한 각도를 이루고있다. 지구에 
설치한 수신기들에서 측정되는 주기적 인 맥동전자기 파는 바로 
이러한 중성자별이 복사하는 전자기파인것이다. 그러면 지구상 
에서 수신되는 맥동전자기파에서 이웃한 두개의 맥동사이시간 
간격의 최소한계는 얼마이겠는가? 

실험실계에 대해 상대적으로 정지된 직각자리표계 " 에서 한개 
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의 빛량자가 X 축의 정방향을 따라 자리표계의 원점 O 에 멎어 있 
던 전자를 향하여 발사되 였 다. 빛량자와 전자가 충돌(호상작용) 
한 후 전자의 전에 네르기는 정지 에네르기의 1.1 배였으며 ；；축방 
향에서 한개의 산란빛량자가 관측되였다. 전자의 정지질량은 
m 0 ，빛 속도는 c 이 며 입 사된 빛 량자와 산란된 빛 량자의 에 네 르기 
의 차가 전자의 정지에 네르기의 1八0이 라는것을 알고있다. 

1) 충돌직후 전자의 운동속도 V ， 속도 z； 와 x 축사이의 각 6, 
전자가 원점으로부터 리랄된 거리가、(이 값은 아는것으 
로 보아라.)일 때 원점 ◦로부터 마지막 도달점 A 까지 운 
동하는데 걸리는 시간 산를 구하여라. 

2) 전자가 우의 1) 에 서 구한 속도 z； 로 운동하기 시 작하는 순 

간 관찰자가 전자에 고정된 자리표계 오 에서 관찰할 때 
오계에서 측정한 OA 의 길이를 구하여라. 

8. 그림 10에 보여준마와 같이 수 
평으로 놓인 책상면우에 긴 나 
무판자 C 가 놓여있다. C 의 오 
른쪽 끝에는 제지판 P 가 고정 
되여 있고 왼쪽끝과 가운데부분 zm lo 

에는 작은 물체 A 와 묘를 올려놓았다. A 와 묘의 크기 및 P 의 
두께는 무시할수 있다. A 와 B, 묘와 P 사이의 거 리는 i 이 다. 
책상면과 나무판자 C 사이의 마찰은 무시할수 있으며 A 와 C 사 
이， B 와 C 사이의 최대정지마찰곁수와 미끄럼마찰결수는 모두 
//이 다. A, B, C (제 지 판 P 를 포함하여 )의 질 량은 모두 갈다. 
처음에 B 와 C 가 정지되 여있는 상태 에서 A 를 어떤 처 음속도로 
오른쪽으로 운동시킨다. 이 때 아래 에 지 적 하여 준 경 우들이 발 
생할수 있 겠는가? 발생 한다면 그때 A 의 처 음속도 巧 이 만족시 
켜야 할 조건을 정량적으로 구하고 발생할수 없다면 그 리유를 
정성적으로 설명하여라. 

1) 물체 A 와 묘가 충돌한다. 

2) 물체 A 와 묘가 충돌(핍성 충돌)한 후 B 가 p 와 충돌한다. 

3) B 가 P 와 충돌(핍성 충돌)한 후 C 우에서 B 와 A 가 또다시 충 
돌한다. 

4) A 가 C 에서 떨어지게 된다. 

5) B 가 C 에서 떨어지게 된다. 


P 



h —— L ——- L —— H 
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올림 픽경 연모의 문제 III 


1. 수직으로 설치된 두 평행금속판 A, B 가 있다. A, 

그들사이의 거 리는 d , 이 두 관사이 에 걸 린 
전압은 이 다. +로 대전된 질점 이 M 점으로 
부터 처음속도 해으로 수직웃방향으로 움직 이 
기 시작하였다. 이 질점이 N 점에 도착했을 
때 속도의 크기는 역 시 z; ᄋ이 였지 만 방향은 수 
평 방향으로 변화되 였다. (그림 11) M 점과 N 
점 사이 의 전위 차를 구하여 라.(여 기서 대 전된 질점 에 의한 극판 
에서의 전하재분포는 무시하여 라.) 

2. 질량이 살인 작은 밀차가 以。의 속도로 수평방향궤도를 따라 
(마찰은 없다. ) 등속직선운동하고있다. 이제 질 량이 m 인 작은 
물체를 처음속도없이 이 밀차의 왼쪽에 올려놓았다. 이 작은 
물체 와 밀 차사이 의 미 끄럼 마찰결수는 //이 다. 

1) 이 물체 가 밀 차에 서 미 끄러 져 떨 어 지 지 않자면 밀차의 길 
이가 최소한 얼마로 되여야 하는가? 

2) 우의 조건이 만족될 때 물체가 멎을 때까지 마찰력이 수행 
한 일은 얼마인가? 

3. 그림 12에 보여준 장치에서 아래우에 설치 

한 용기와 그것들을 련결하고있는 가는 관 
은 비열이 매우 작으며(무시할수 있다.) 열 
전도가 대단히 좋은 재질로 만들어졌다. 관 
의 길이는 I , K 는 변이다. 전체 장치는 외 
부계 와 단열되 여있 다. 처 음에 변 또는 닫겨 
있고 두 용기들에는 질량이 m , 비열이 c 
인 어떤 액체가 담겨있다. 그리고 온도가 
耳인 평형상태 에 놓여 있다. 그런데 이 액체 
의 증기분자들이 중력의 작용을 받고있으므 그림 12 

로 이 기체들에서의 압력분포는 

P h =P^ kT 

로 된다. 여기서 는 아래 에 있는 용기속의 액면으로부터 관 
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속의 임의의 위치까지의 높이, p h 는 이 위치에서의 압력, p 0 
은 아래용기의 액면우 G = 에서 기 체의 압력 ， w 은 기체분자 
한개의 질량 ， T 는 기체의 온도，소 는 볼쓰만상수이다. 이제 
변 K 를 열어놓으면 이 계의 상태가 어떻게 변화되겠는가? 계 
의 최종온도 r 를 대 략적으로 타산하여보아라. 

4 . 수평상태로 놓여있는 유리판 H 의 두께는 3 cm , 굴절률은 
«= 1.5 이 다. (그림 13) 유리판의 아래면으로부터 2 cm 밑 에 작 
은 물체 S 가 있고 유리판우에는 얇은 볼 
록렌즈 L 이 있다. 렌즈의 빛축은 유리면 
에 수직이 며 물체 S 가 빛 축에 놓인다. 관 
찰자가 볼록렌즈의 웃쪽에서 빛축아래방 
향으로 본 물체 S 의 영상이 다름아닌 S 
위치에 그대로 있다면 렌즈와 유리판 웃면사이의 거리는 얼마 
인가? 

5 . 우주비행선과 소행성이 태양주위를 돌고있는데 갈은 평면우에 
서 원운동하고있다. 우주비행선의 질량은 소행성의 질량에 비 
해 대단히 작으며 그의 원운동속도는 마)이고 소행성의 궤도반 
경은 우주비행선의 궤도반경의 6배 이다. 어떤 사람이 우주비행 
선과 소행성의 충돌을 리용하여 우주비행선을 태양계에서 벗어 
나게 하려 고 시 도하면서 다음과 갈은 방안을 제 기하였 다. 
첫째로, 우주비행선이 자기 운동궤도우의 적당한 위치에 도달 

했을 때 거기에 설치된 분사발동기를 시동시키고 매 
우 짧은 시 간이 지난 다음 꺼버린다. 이렇게 하여 비 
행선이 필요한 속도를 얻게 하고 원래의 원궤도의 접 
선방향을 따라 원궤 도를 리랄하게 한다. 

둘째로, 우주비행선이 소행성의 궤도에 들어서는 순간에 바로 
소행성의 앞에 나타나도록 하되 이 위치에서 소행성 
과 우주비행선의 고도방향이 갈도록 함으로써 소행성 
과 우주비행선을 충돌시킨다. 

셋째로, 소행성과 우주비행선의 충돌을 핍성충돌로 되게 한다. 

그러 면 태 양계 를 리탈하는데 서 연료를 상당히 절 약하 
게 된다. 



2cm i ： s 一 

om 13 
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1) 이러한 방법으로 우주비행선을 태양계로부터 리랄시킬수 있 
는가를 계산을 통하여 증명하여보아라. 

2) 앞에서 제기된 방안에서 발동기를 시동시켜 우주비행선이 
얻게 된 운동에네르기를 직라고 하자. 만일 앞에서 제기 
한 소행성과의 충돌방안을 리용하지 않고 비행선이 자기 궤 
도에 있을 때 급격히 로케트발동기를 시동시켰다가 짧은 시 
간이내에 발동기를 꺼버리는 방법으로 이 러한 속도를 얻음 
으로써 이 비 행선이 자기 궤도에서 리탈되 여 직접 태 양계를 
랄출하게 할 때 발동기로부터 엄은 운동에네르기 馬의 비 
를 구하여 라. 

6. 1995년에 어느 한 나라의 과학자들이 테바트론 
(TEVATRON) 이라는 장치를 리 용하여 양성자와 반양성자를 
충돌시키는 실험과정에 T 쿼크 (Top Quark- 소립자의 한 종류) 
를 발견하였는데 그의 정지질량은 m t =1.75XlO n eV/C 2 = 3.1 
■10_ 25 kg, 수명 은 r = 0.4xl(T 24 s 였 다. 

1) 정 및 반 T 꿔크사이의 강한 호상작용포텐샬은 

뱌) = - 충 

로 표시된다. 여기서 r 는 두 꿔크립자사이의 거리， 
〜 =0.12 로서 강한 호상작용결합곁수，소 는 단위계설정과 
관계되는 결수로서 국제단위계에서는 소 = 0.319xl(r 25 J.m 
이다. 이 두개의 소립자가 하나의 속박상태의 계를 이룰수 
도 있지 않겠는가 하는 착상으로부터 다음과 같은 가정이 
제기되였다. 즉 정 T 쿼크와 반 T 쿼크가 그들사이의 끌힘 
의 작용을 밤으면서 그들사이를 련결하는 선의 중심주위로 
등속원운동하는 형식으로 서로 결합되는 속박상태를 이룰수 
있다는것이다. 이러한 결합상태가 실현된다는것을 전제로 
하고 보아의 원자구조리론을 리용하여 바닥상태에서 정，반 
T 꿔크사이의 거 리 。을 구하여 라. 속박상태에서 정 , 반 T 
꿔크립자들이 다음과 갈은 량자화조건을 만족한다는것을 이 

미 알고있 다고 하자. 즉 2mv[ r ^\ = n-^-, n = l, 2, 3, ᅳ 
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여 기서 은 한개 립자의 운동량과 그의 자리길반경 

• I ■ 의 승적 이 며 « 은 량자수，/?= 6.63X10 _34 J. s (플랑크상 
수) 이다. 

2) 우에서 고찰한바닥상태에서 정，반 T 쿼크들의 등속원운동주 
기 T 를 구하여라. 그리고 정，반 T 쿼크들에 의한 이러한 
속박상태 가 존재할수 있 다고 인정할수 있는가? 

7 . 네 데 를란드의 수학자였 던 씨얼 핀스키 는 1916년 에 다음과 같은 
흥미있는 기 하도형 을 생 각해 냈 다. (그림 14) 

먼저 그림 자와 같은 검은 색의 바른3각형에서 세변의 중간점 
D, E, 표들을 련결하고 가운데 생긴 거꾸로 선 작은 3각형 
DEF 를 떼 낸다. 그러 면 그림 i • 와 같은 도형 이 얻어 진다. 그다 
음 남아있는 세개의 바른3각형들에 우와 같은 조작을 하면 그 
림 硬와 갈은 도형이 생긴다. 그림 n 에 우와 같은 조작을 다 
시 하면 그림 근와 같은 도형이 생긴다. 이러한 도형들은 자체 
닮음성을 띠게 되는데 이러한 기하학적도형을 씨얼핀스키바킹 
이 라고도 부론다. 여 기서 자체닮음성 이 라는 의미는 다음과 같 
다. 도형 에서 임의의 한개 요소(례하면 그림 근 에서 ABJK) 를 
택하고 그를 확대하면 그림 1_와 꼭같은 도형 이 된다. 만약 앞 
에 서 설명한 분할조작을 끝없 이 반복해 나가면 씨얼핀스키바킹 
의 검은색부분들은 계속 뚫려나가게 될것 이 다. 수학자들은 이 

A A A 

▲ m A 

기) 니 c ) 



그림 14 





러한 기하학적도형들에서의 자체닮음성에 대하여 구체적으로 
연구분석한데 기초하여 새로운 학문분야를 창조하였는데 이것 
을《 프락랄기 하학》이 라고 부론다. 최 근 30여년어간에 물리 학 
자들은 프락랄기하학의 연구성과와 방법들을 이와 관련이 있는 
물리학부문들에 적용하여 적지 않은 성과들을 거두었다. 여기 
서는 이 러한 내용을 담고있는 한가지 문제를 제시한다. 그림 
n 에서 바른3각형 ABC 의 한 변의 길 이를、이 라고 하고 이 
3각형의 한 변이 전기저항 r 에 대응된다고 하자. 그러면 그림 
L 에서는 그 값이，/2인 저 항 3개 가 3각형련결된것 으로 된다. 
그림 도 에서는 그림 l 에서 와 같은 저 항들의 3개조가 또다시 3 
각형련결된것 으로 되며 이때 작은 3각형의 한 변에 는 저 항 r/4 
에 대응된다. 그림 도에서는 작은 검은 3각형의 변 하나가 r/8 
인 저항에 대응된다. 

1) 3차분할이 진행된 후(즉 그림 근) 3각형 ABC 의 임의의 두 
정점사이의 등가저항은 얼마인가? 

2) 꼭같은 분할방식으로 «차분할한 후 3각형 ABC 의 임의의 
두 정점사이의 등가저항은 얼마인가? 

3) 우의 문제 2) 를 풀어보면 알겠지만 바른 3각형에서 길이가 
々 인 변 하나가 저 항 r 에 대 응된 다고 할 때 분할의 차수 
가 많아질수록 분할 후의 3각형의 변의 길이는 보다 작아 
지지 만 등가저 항을 구할 때 개 입되는 3각형련결된 저 항의 
개수는 더 많아질뿐만아니라 분할 후 3각형 ABC 의 임의의 
두 정점사이의 등가저항값자체가 분할된 작은 3각형의 변 
의 길이에 따라 달타진다. 

《프락탈기 하학》의 견지 에서 이 문제 를 론의하기 위하여 
먼저 2단저항회로에서의 《지수》개념에 대하여 

설명하겠다. 길이， 너비， 높이가 각각 a , b , c 인 
직 4각형 도체 가 있다고 하자. (그림 n) 전류가 
수평방향으로 흐르는 경우에 이 흐름방향에 수직인 

량끝면들사이의 저항 (2 단저항)값은 R = p 눈로 된다. 우의 

식 에서 는 도체의 비저 항이 다. 만일 b , c 는 

고정되여있고 a 변만이 변하는 경우에 이 길이를 쇼 로 
표시하면 도체 의 저 항은 쇼 에 비 례한다. 즉 

R m { L )= P ~ r ~ ~ l1 
b.c 
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이 식에서 지수 1을 1차전도체의 지수라고 부론다. 다음으 
로 C 만이 고정되 고 와 노의 길 이는 같으면서 변하는 경우 
길이를 L S: 표시하면 a = 6 = L 이므로 이러한 2차원도체의 

저 항은 길 이 i 에 무관계하며 R { 0 ) (L)=p-~L\ 이 때 0은 2 

차원도체의 지수라고 부론다. 이상의 내용을 확장하여 일 
반화한다면 2단저 항회 로에 서 의 등가저 항과 변화되 는 공간 
길이 L 사이 에는 次 (s) 江) = 壯 5 관계가 성 립될것 이 다. 여기서 
灰는 i 이나 "에 무관계한 상수이다. 여기서 "를 2단저항 
회 로의 지 수라고 부른다. 씨얼 핀스키 바킹 에 서 볼수 있는바 
와 같이 분할하지 않은 3각형의 한 변의 길 이는 々이며 여 
러차례의 분할을 거 치면 매개의 작은 3각형의 길이 가 분할 
회 수에 따라 변화된다. 이 길 이를 L 이 라고 하겠다. 씨얼핀 
스키 바킹 에서 n 차분할을 진행 한 다음 A 와 B 점사이의 등가 
저항과 우에서 설명한 작은 3각형의 한 변의 길 이(가변량) 
£사이의 관계를 구하고 그에 대응하는 지수를 계산하여 라. 


올림픽경 연모의 문제 IV 

1. 그림 15에서와 같이 길이가 표 인 막대기 OA 가 ◦점을 지나는 
수평축주위로 그림면내에서 회전할수 있게 
설치되여있다. 이 막대기의 끝 A 는 고정되 
여있는 도르래 B，C 를 거치는 끈(늘어나지 
않는다고 보라. )에 고정 되 여있고 끈의 다른 
쪽 끝에 는 물체 보이 매 달려있 다. 도르래 들 
의 반경 은 무시할수있고 OB 길 이 는 상이 다. 

보이 운동하는 어떤 순간에 BA 와 OB 사이의 
각이 a ，막대 기의 각속도는 ® 이 다. 이 순 그림 15 

간에 물체 보의 이 동속도 을 구하여 라. 

2. 길이가 100cm 보다 긴 균일한 줄을 수평으로 팽팽히 늘이고 량 
끝을 고정하였다. 그리고 오른쪽 고정점으로부터 25cm 되는 
위 치(여기 에 자리표원점 ◦를 택한다. 그림 16의 기에서 줄에 
수직 인 방향 (；； 축방향) 으로 줄을 당기 되(요동을 준다. ) 시 간에 
따르는 변위 y 는 그림 16의 i ■와 같다. 
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그림 16 


이 요동은 줄을 따라 전파되면서 파동을 만든다.(고립된 맥동 
파이다.) 이때 파동의 전파속도는 2.5 cm / s 이며 파동이 전파 
및 반사될 때 에네르기의 손실은 없다. 

1) 줄을 따라 O 점으로부터 오른쪽으로 전파되는 파동의 t = 
2.5 s 때 의 모양을 정 확히 그리 여라. 

2) 이 파동이 오른쪽 고정점에 이르면 반사되면서 왼쪽으로 전 
파된다. 그러 나 반사점 은 언제 나 고정 되 여있 다. 따라서 이 
과정을 오른쪽과 왼쪽으로 전파되는 두 파동이 중첩되는것 
으로 볼수 있 다. 그리 고 반사점 의 변위 는 항상 령이 다. 이 
런 관점에서부터 판단하여 12.5 s 일 때 파동의 모양을 그림 
1에 정 확히 그리 여라. 

3) f = 10.5 s 인 순간의 파동모양을 그림 1에 정 확히 그리 여라. 

3 . 두개의 단열용기 A 와 묘를 변을 통하여 련결하였다. 이때 용기 
B 의 체적은 A 에 비하여 대단히 크다. 처음에 변은 닫겨있고 
두 용기 에 같은 종류의 리 상기 체 가 들어있는데 온도는 30 °C 이 
고 B 에서의 압력이 A 에서의 압력의 2배이다. 이제 변을 천천 
히 열고 압력이 같아진 다음 변을 막는다. 이때 용기 A 에서 기 
체의 온도는 몇。 C 인가? 변을 열고 닫는 기간에 A 와 B 속의 기 
체들사이에 열교환은 없다고 본다. 그리고 이 기체 lmol 의 내 

부에네르기는 t / = | 요 r 이다. 여기서 R 는 기체 
상수 ， r 는 절대온도이다. 

4 . 질량이 200 kg , 높이가 2 m 이고 밑면이 얇은 금 
속통을 호수밑 바닥에 거 꾸로 가라앉혔다. (그림 
17) 금속통의 가로자름면적은 0.5 m 2 , 금속체적 
은 2.5 xl 0- 2 m 3 , 통속에는 높이가 0.2 m 인 공기 
가 들어있으며 호수의 깊이는 20 m , 대기 압 P 0 

























은 10 m 의 물기둥이 내려누르는 압력과 같고 물의 밀도 
分 = lxl 0 3 kg / m 3 ，중력가속도 g = 10 m / s 2 이다. 쇠바줄로 끌어 
올리는 과정에는 통의 밑면이 물면애까지 올라오게 쇠바줄을 
당기는 힘이 수행하는 일이 최소값으로 되는 때가 있게 된다. 
쇠바줄을 당기기 시작하여 물면까지 끌어올리는 과정에 금속통 
과 물(호수의 물과 통속의 물을 포함하여)에서의 력학적에네르 
기의변화량 AE 는 얼마인가? (3 자리수까지의 유효수자를 구하여 
라.) 물의 저항은 무시하고 물의 온도는 일정한것으로 보며 포 
화증기 압의 영 향은 고려하지 말라. 

5 . 대단히 많은 작은 차량들을 련결하여 
제트코스타를 만들었다. 이 렬차가 
수평 궤 도를 따라 일정한 속도로 달리 
다가 원형회전궤도에 들어선다. (그림 
18) 제트코스타의 길이가 L , 회전궤 
도의 반경이 R (R 는 차량한개의 길이에 비해 대단히 크지만 

이 다.)라고 하자. 수평궤도에서 제 트코스타의 속도가 
최소한 얼마로 되여야 차량들이 회전궤도를 원만히 통과할수 
있겠는가? 

6. 그림 19의 자 에 보여준것처 럼 바른4각형도선틀 AiA 2 A 3 A 4 구역 
안에 그림면을 수직으로 뚫고들어가는 방향으로 고론 자기마당 
묘가 걸 려있 다. 이 자기 마당 S 는 시 간에 비 례하여 커 진다. 도선 
틀로 흐르는 유도전류는 /= 1 mA 이다. 도선틀에서 AiAg 변과 
A 3 A 4 변의 저항은 馬= 7 kQ 이다. 

1) Al A 2 점들사이의 전압 U l2 , A 2 ， A 3 점들사이의 전압 t / 23 , 
A 3 , A 4 점들사이의 전압 U 34 , A 4 , A ! 점들사이의 전압 U 4i 
을 각각 구하여 라. 




2) 내부저항이 매우 큰 전압계를 그림 19의 n , 근처럼 련 


결했을 때 각각 측정되는 전압 U u U 2 , t / 3 을 구하여라. 
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7 . 그림 20에 보여준것처럼 굴절률이 « ( «>« 0 )，여기서 은 진 

공의 굴절 률) 이 고 반경 이 r 인 균일 한 작은 구가 진공속에 놓 
여 었 다.진동수가 v 인 레이 자빛 이 진공속에 서 직 선 BC 를 따라 
전파된다. 직선 BC 와 작은 구의 
중심 O 사이의 거리는 1(1 < r ) 이 
다. 이 빛은 구겉면의 C 점에서 
굴절되여 CD 를 통과한 후 D 점에 
서 다시 굴절되여 DE 를 따라 진 
공속으로 전파된다. 이 과정에 ^ 20 

레이 자빛의 진동수가 변하지 않는다고 보고 이 두번에 걸치는 
굴절 과정 에 레이 자빛 속에 있는 빛량자 (포톤) 한개 가 작은 구에 
주는 힘의 평균값을 구하여라. 

8. 늘어나지 않는 가늘고 가벼운 끈에 질량이 아 인 작은 구(질점) 
가 꿰 여져 있는데 이 끈의 한끝은 A 점 에 고정 되 여있고 다른 끝 
은 질 량을 무시할수 있는 작은 고리 에 고정 되 여있 다. 이 고리 
는 수평 방향으로 고정된 가는 막대 기 에 꿰 여있으면서 마찰없이 
수평 방향으로 미 끄러 질수 있게 되 여있 다. 이 막대 기 와 점 A 는 
수직 평면상에 놓여 있다. (그림 21의 1) 




그림 21 

작은 구는 끈을 따라 마찰없이 미끄러져내려올수 있다. 처음에 
구는 고리와 접촉되 여있고 끈은 팽팽 히 당겨져 있는데(그림은 
처음상태를 보여준것이다.) 끈의 길이는 I , A 점으로부터 가는 
막대기까지의 거리는 h , 끈이 끊어지지 않고 견딜수 있는 최대 
장력은 巧 이다. 이제 구가 끈을 따라 미끄러져내 려 오다가 가능 
한 가장 낮은 위치에 이르기 전에 끈이 끊어진다면 이때 구의 
위 치 와 속도의 크기 를 구하여 라. 

참고: 질점이 평면내에서 곡선운동을 할 때 임의의 위치에서 이 질점이 
가지는 가속도의 이 곡선에 대한 법선성분을 법선가속도라고 정의한다. 
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이 법선가속도 의 크기 가 납© 2 /穴 임을 증명할수 있다. 여 기서 v 는 
고찰위치에서 질점이 가지고있는 속도의 크기，요는 궤도곡선의 《곡률반 
경》이다. 그림 21의 i •에서 준 평면곡선인 경우 A 점에서의 곡률반경今. 
R a , B 점 에 서의 곡률반경 은 穴 b 이 다. 

올림 픽경 연모의문제 V 

1. 반경이 요 = lm 인 미끈한(마찰이 없는) 수평 

원탁면이 있는메 그 중심점 O 부근에 수직 
기둥을 세웠다. 이 기둥과 원탁면의 사귐선 
은 볼록하면서 원활한 닫긴곡선 C 를 이루 
고있다. (그림 22) 가늘고 늘어 나지 않는 
부드러운 끈의 한 끝을 이 곡선우의 한 점 그림 22 

에 고정시키고 다른 끝에는 질량이 m = 7.5 X 1( 厂 2 kg 인 작은 
물체를 매달았다. 이 물체를 원탁면우에 놓고 끈을 팽팽하게 
한 후 끈에 수직인 방향으로 물체에 처음속도 … = 4 m / s 를 준 
다. 물체가 원탁면우에서 운동할 때 이 수직기둥에 감긴다. 그 
런데 끈에 걸 린 장력 이 7 0 =2 N 되 면 끈이 끊 어 진다. 끈이 끊 
어지지 않는 한 물체는 원탁면우에서 계속 운동한다. 

1) 끈이 끊 어지는 순간 끈에서 팽팽히 당겨진 부분의 길이는 
얼마인가? 

2) 끈이 끊 어지는 순간에 끈에서 팽팽히 당겨진 부분이 원탁의 
중심, O 와 닫긴곡선 C 우에서 끈의 접촉점을 련결한 선과 
수직으로 되게 되였다고 하자. 이때 물체가 떨어진 점과 원 
탁중심 ◦사이의 수평거리는 얼마인가? 원탁면의 높이는 
산= 0.8 m 이다. 원탁면우에서 운동할 때 
물체는 수직기둥과 부딪치지 않으며 중력 
가속도는 10 m / s 2 으로 보아라. 

2 . 그림 23에서와 같이 수직방향으로 설치된 두 
개의 금속도선(궤도)이 / = lm 거리를 두고 평 
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행으로 서있고 여기에 유도선륜 쇼와 직류전원 표“사가 직렬 
로 련결되 여있 다. 수평 방향으로 향하는 금속막대 기 AB 가 이 
우에 놓이면서 전체적으로 닫긴회로를 이루고있다. 이 회로면 
을 뚫고나오는 방향으로 고른 자기 마당 S = 0.4 T 가 걸 려있 다. 
처음에 금속막대기는 정지상태에 있으며 전원의 전동력은 
<?= 9 V , 전원의 내부저항은 r = 0.5 Q , 금속막대기의 질량은 
m = 1 kg , 막대기의 저항은 及 = 1. U 2, 유도권선의 자체 유도결 
수는 L =12 mL 이다. 금속막대 기가 락하하는 최대속도를 구하 
여 라. (중력 가속도 g = 10 m / s 2 으로 보아라. ) 


3. lmol 의 리상기체가 T-V 선도에서 
표시되는 1—2—3 순환과정을 거치고 
있다.(그림 24) 여기서 1—2 과정의 

방정식은 r = 27；( l -|/? F)/?F , 2—3 

과정은 원점을 통과하는 직선우의 일 
부， 3—1 과정의 방정식은 
r = 7^ 2 r 2 이다. 여기서 ，는 상수이 
다. 상태 1과 2에서 기체의 온도는 


각각 Tl , |가이다. 한 순환과정에 기체가 외부계에 수행한 일 


을 구하여 라. 

볼록렌즈의 빛축 oo '， 광원 A 점의 위치，렌즈에 의해 생기는 
A 의 영상 A ’ 점의 위치，서로 수직으로 배치된 평면거울 Mi 
와 M 2 의 크기，위 치들이 그림 25와 같이 주어졌다. 

1) 문제에서 준 그림우 « A ， 

에 작도법으로 렌즈 

의 위치와 크기，초 o _ 

점 위 치 를 그리 여라. 

렌즈의 직경 2及는 
알고있 다고 하자. 그림 25 

2) 그림 에서 C 점 에 작은 물체(점 으로 볼수 있는 물체 )가 이 광 
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학계에 몇개의 실영상과 몇개의 허영상을 만들겠는가? 그 
위치들을 모두 표시하여라. 

3) 문제에서 제시한 그림우에 C 점의 실상이 형성되는 빛행로를 
그리 여 라. 

5 . 직4 각형 의 도선틀 abed 가 
수직 방향으로 놓여 있다. (그 
림 26) 이때 변 ab , (노는 
수평방향으로 배치되여있는 
데 그 길 이 는 l x 이 고 변 ad , 
be 는 수직방향으로 배치되였 
는데 그 길이는 / 2 이며 도선 
틀전체의 질량은 m ，저항은 
표이다. 이 도선틀의 밑부분 
에 그림에서 보여준것처럼 
고른 자기마당 s 가 걸려 있다. 

행이며 PP ' 와 QQ ' 사이의 거 리는 H(H>L 2 ), B 의 방향은 그 
림 면을 뚫고들어가는 방향이 다. 이제 (노변이 자기 마당구역 웃 
경 계 PP ' 로부터 쇼 만큼 떨 어 진 위 치 로부터 도선틀을 자유락하 
시 킨다. 이 과정 에 (노변은 자기 마당구역안에 들어 오고 ab 변은 
아직 이 구역밖에 있게 되는 어떤 순간에 도선틀의 속도가 최 
대 값에 이르게 된다면 변 dc 가 PP ' 를 넘 어서는 순간으로부터 
QQ ' 에 도착할 때 까지 도선틀에 작용하는 자기 힘 이 수행 하는 
일은 얼마인가? 

6. 지 구겉 면 으로부터 화성 을 향하여 화성탐측기 를 발사한다. 지 구 
와 화성이 같은 평면우에서 태양주위로 원운동하고있다고 가정 
하자. 이 때 화성 의 궤 도반경 R„ 은 지 구의 궤 도반경 爲 의 1.5 
배 이 다. 조작을 간단히 하면서 도 소비에 네 르기 를 절 약하기 위 
해 다음과 갈은 두 단계 로 발사를 진행한다. 

첫 단계 : 지구겉면에서 로케트에 탐측기를 싣고 그것을 가속시 
킨다. 속도가 충분히 커지면 이것이 지구의 끌힘을 극복하고 



=m 26 

여 기서 PP ' 와 QQ ' 는 此와 평 
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지구공전궤도를 따라 도는 인공행성으로 된다. 

둘째 단계: 람측기를 적재한 로케트의 발동기를 필요한 순간에 
시동시켜 짧은 시간동안에 람측기를 그가 운동하던 방향으로 
가속시킨 다. 

이 가속과정은 지구공전궤도에 외접하면서 동시에 화성공전궤 
도에 내접하는 타원궤도를 따라 탐측기가 운동할수 있는 적당 
한 속도를 주자는데 그 목적이 있다. 이렇게 하면 람측기를 화 
성 에 보낼수 있 다. (그림 27의 1) 



- I ) 巧 

그림 27 

1) 람측기 를 지 구궤 도를 따라 도는 인공행 성 으로 만들기 위해 
지구겉면근방에서 가속시킬 때 얻어야 할 속도의 크기는 얼 
마인 가? (지 구에 대 한 상대 속도) 

2) 탐측기 가 지 구의 궤 도우에 서 안정하게 운동하고있 던 어 느 
해 3월 1일 10노 에 탐측기 와 화성 사이 의 
각거 리가 60°로 되였다. (그림 27의 u ) 

몇년 몇 월 몇일에 람측기를 발사하면 그것 
이 화성겉면에 정확히 가닿게 되겠는 
가?(날자까지만 정확하게 구하여 라.) 지구 
의 반경 及ᄌ 1= 6.4 Xl 0 6 m , 중력가속도 
g = 9.8 m / s 2 이 다. 

7 . 체적이 같으면서도 구모양인 세개의 단열용기 
A , B , C 가 변 Kx , K 2 이 달린 단열관들로 그 
림 28에서와 같이 련결되 여있다. 여 기서 이웃 
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그림 28 




한 두 용기의 중심들사이의 높이차는 A = lm 이다.처음에 변들 
이 닫겨있는 상태에서 A 속에 lmol 의 He , B 속에 lmol 의 Kr , 
C 속에 lmol 의 Xe 이 들어있 었 는데 이 기 체 들의 온도와 압력 은 
다 같으며 리상기체로 볼수 있다. 이제 변 Kj , K 2 을 열어놓아 
세가지 종류의 기체를 충분히 혼합하면 매개 종류의 기체들이 
세 통에 다 균일하게 분포되며 세개의 통에서 기체들의 온도도 
다 같아진다. 기체에서 온도의 변화량을 구하여라.(마지막온도 
와 처음온도의 차) 매개 기체의 몰질량은 다음과 갈다. 
/ j He = 4.003 xl 0~ 3 kg / mol , / i Kr = 83.8 xl 0~ 3 kg / mol , 

// Xe = 131.3 xi 0 _3 kg/mol 

8. 400 여년전에 25살의 대 학교수였던 갈릴레 이 가 물체의 자유락 
하실 험 을 통하여《 자유락하법 칙》요 = |步 2 을 발견 하였 으며 이 

와 동시에 가속도의 개념을 도입하고 자유락하하는 물체에서 
속도와 가속도사이에 u = g / 의 관계가 있음을 밝혔다. 이 두 식 

을 결합하면 mgH = ^ mgt 2 =^ mv 2 즉 라는 결론을 얻 

어낼수 있다. 그 후에 과학자들은 이 결론으로부터 출발하여 
중력포렌샬 하 와 운동에네르기 如 사이의 전환법칙을 얻어냈 
다. 그런데 40여년전에 어떤 한 과학자는 아인슈타인의 견해 에 
기초하여 빛량자를 〈〈 떨어지는 물체》로 리 용하면서 탑우에서 
빛 량자를 수직 아래 로 《 발사》하는 실 험 을 진행 하였 는데 이 를 
통하여 중력마당속에서 운동하는 빛도 우와 꼭갈은 법칙을 만 
족한다는 사실을 발견하였다. 

1) 빛량자의 질 량이 m = | = _ 임 이 알려 져 있 다. 높이 가 H 

인 탑우에 서 주파수가 ☆ 인 보임빛 선대역 의 빛량자를 수직 
아래 로 발사한 경우 이 빛량자가 탑밑부분바닥에 도착할 
때 의 주파수 v 를 구하여 라. 이 과정 에 빛량자의 색 갈이 붉 
은색 쪽으로 변하겠는가，보라색쪽으로 변하겠는가? 
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2) 우에 서 와는 반대 로 빛량자를 탑의 밑 바닥으로부터 탑곡대 기 
로 발사한 경우 주파수 v 를 구하여라. 

3) 만일 질 량이 M , 반경 이 요 인 어떤 천체겉면에서 수직웃방 
향으로 주파수가 v Q 인 빛량자가 발사한 경우 이 빛량자가 
천체로부터 무한히 먼 곳에 도착할 때의 주파수 ~을 구하 
여라. 

참고: 무한히 먼 곳을 포텐샬에네르기가 0인 기준점으로 잡으면 질 
량이 w 인 질점이 천체겉면에서 가지게 되는 만유인력포렌 


4) z = 를 천체 와 빛량자사이 의 《 만유인력 붉은색 변 

A) 

위》라고 정의한다. 여기서 九와 시은 주파수。와 v 0 에 
대응하는 진공속에서의 파장이다. 천체의 질량과 반경의 
비 ( M /외와 만유인력붉은색변위 고사이의 관계를 정확히 
밝히 여 라. 

5) 태양의 만유인력붉은색변위가 직 =3 X 1 (厂 6 이며 반경은 R 0 
이 다. 씨리우스별과 함께 도는 2중별(흰색 잔별 이 다.)의 만 
유인력붉은색 변위는 Z = 3 X 1( 厂 4 이며 반경 은 及 = 0.007 3公 o 
이다. 이 별의 밀도는 태양의 밀도의 몇배인가?(유효수자 
한자리수까지 구하여라.) 
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5 . 


6 . 


부 : m/s 

풀이방향. 바줄이 늘어나지 않는 특성 이 있으므로 바줄에 의해 
련결된 물체에서 바줄방향으로의 속도크기는 같다. 

® i = r ；-7 m/s 혹은 v 2 =2. 9 m/s 

풀이방향. 작은 밀차가 왼쪽으로부터 N 점으로 접근하는 경우와 
오른쪽에서 N 점으로부터 멀어져가는 경우의 두가지로 나누어 
생 각하자. (그림 2-1-1) A / 시 간동안에 빛 이 돌아간 각도는 

ᅀ이 = 쓰><360° = 15° 

T 

이 다. 그림 에서처 럼 두가지 경 우가 
있 다. 

(1) 빛 이 밀 차우를 비칠 때 밀차 
는 왼쪽으로부터 N 점으로 접 
근하며 At 시간동안에 빛과 
MN 사이 의 각은 45°로부터 30°로 변하고 밀 차는 시만 
한 거리를 간다. 속도 





4 _ ^( tan 45°- tan 30°) _ 1 ?m/s 
At At ' 


(2) 반대 로 밀차가 N 점 으로부터 멀어져 갈 때 


〜스=加 145 。) m 9m / s 


7 . 우산은 등속원운동을 하며 비방울은 우산면의 변두리에서 선속 
도 v = ar 떨어진 후 반경에 수직인 방향으로 수평으로 던 
진 운동을 한다. (그림 2-1-2) 이때 우에서 내 려 다보면 우산의 
반경이 r 이고 비방울이 땅에 떨어진 후 원둘 
레를 형성할 때 반경은 요이다. 비 방울의 수 
평 방향의 처 음속도는 이 고 던져 진 높이 

와 수평거리는 

h = ^ gt 2 , S = vt 

이므로 R = 4 s 2 + r 2 =、| 1 + 뜩스 



그림 2-1-2 
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8 . 


u 1 -v 2 v x + v 2 
- 2 次 " ’ —衰 f 

풀이방향. 원기둥체가 굴러가는 운동은 원기둥체의 평행이동과 
O 점을 중심으로 회전하는 운동의 합성으로 볼수 있다. 원기둥 
체는 오른쪽으로 등속병 진운동을 하는데 속도를 u 라고 하고 
O 를 중심으로 시계 바늘반대 방향으로 등속회전운동을 할 때 각 
속도는 «라고 하자. 그러 면 원기 둥체 의 제 일 웃쪽에서 합성 
속도는 =v + Rco , 제일 아래끝에서 心 = 1 ；- 公® 이며 이로부 
터 d 와 »를 이끌어낸다. 


c(a 2 +b 2 ) 

' vab 

풀이방향. 차를 기준계로 하자. 사람의 차에 대한 상대속도와 
차속도의 반대방향과 이루는 각이 제일 작을 때 사람의 땅에 
대 한 속도가 제 일 작다. 그리 고 각도는 taiT 1 必/ a ) 이 다. 

10. 그림 2-1-3 에서 a , 6가 함께 있다. A 점에서 일어나기 시작 
한 파도가 B 점 에 도착할수 있다. ( AB 丄 BK ) 

함선이 A 로부터 K 로 이동하는 과정에 물흐 
름은 이 점을 C 점까지 이끌어간다. 즉 
AK _ 效寒 4 . 

BC 

그러므로 u 물 =^ d - BC/AK ， 선분 AK 와 
BC 의 길 이를 측정하면 물흐름속도의 값을 구 
할수있다. 그림 2 - 1 - 3 



11 . 


y 물 =3m/s 


문제로부터 알수 있는것처럼 쥐의 속도 
U 와 쥐와 동굴사이의 거리 c / 와의 승적 
은 상수이 다. (그림 2-1-4) 

그러 므로 = v 2 d 2 =vd , 즉 


_ Vi 丄 _ 

d 2 ’ d 


뻬 ’ 


1 /v 



0 d x d 2 d 

~m 2-1-4 


이로부터 i 와 d7\ 비례하며 이것은 i 와, d, 그림에서 직 

V V 


선과 축에 의해 둘러싸여진 부분이 시간《라는것이다. 그림 
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에서 알수 있는것처럼 쥐가 1 위치에서 1 ■위치로 이동할 때 소 
비한 시간은 




(dj-dl) 


2 2 2d x v x 

12. 경사홈과 드림선방향사이의 각이 a/2 일 때 질점이 O 점에서 
경사면까지 미끄러지는데 드는 시간이 가장 짧다. 

13. 포물선이 x 축방향으로는 등속운동(속도는 化으로 한다 .)， 7 
축방향으로는 등가속운동(처음속도는 0 , 가속도는 a 로 한다.) 
을 하는것 으로 설 계 한다. (그림 2-1-5) / = 0 일 때 질 점 이 자리 
표원점에 있다고 보자.，> 0 인 임의의 시각에 그림으로부터 


v = ^v 2 x +v] =yjvl + a 2 t 2 



여기서 x>0, x = 와 = |섰 2 을 련립 하면 운동자리길이 


y = 


국， 


x>0 


운동자리길이 y = 보 c 2 의 x>0 인 부분이므로 ^/ 2 려 =셨가 성 
립한다. 이것을 次의 식에 넣으면 j；= (1 + 4 ^ V)3/2 , x > 0 ； 


이 식은 포물선 7 = 소: 2 에서 x>0 일 때의 ;c 자리표에 따르는 


곡률반경의 분포이다. 대칭성으로 하여 x<0 인 부분의 곡률반 
경의 분포도 역시 x>0 인 경우와 같다. 우의 식에서 x 대신에 
- x 를 넣으면 곡률반경은 같아야 한다. 
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^_fl + 4A-x) 2 ? /2 _(l + 4^Vr ^ <0 
2 A 2 A 

우의 식들을 종합하면 포물선 7 = 고?의 곡률반경은 통일적으로 

네+ 4상) 3 , 2 
2 A 

로 표시할수 있 다. 

14. 1) 반원기 둥체를 기준계 로 하자. (그림 2-1-6) 

이 기준계에서 근점은 원운동을 
한다. 그림 에 서 어는 땅에 대 한 
막대기의 상대속도, 巧은 땅에 
대 한 반원 기 둥체 의 상대 속도， 

은 반원기 둥체 에 대 한 막대 기 
의 상대 속도이 다. (그림 1) 

즉 키의 방향은 원둘레의 근점 
에서 접선방향이고 이의 방향 
은 드림선방향이 다. 어， v 2 ， 

&사이의 관계는 그림과 같다. 

여기로부터 

。= y 2 1 :an 分 = y 1 :an 淨 oMi 2-1-6 

2) 반원기둥체를 기준계로 하면 P 점의 가속도는 접선방향가속 
도 아와 법선가속도 으로 이루어져있고 이， a 2 , a, , 
a „ 의 방향을 그림 L 에 주었 다. 여 기서 
a 견 . 구 

n R 穴 cos 2 分 

이 고 상대운동에 대 한 식 으로부터 〜 방향에서 

a 3 cos 0 = a 2 sind - a n , 

그러 므로 a 3 = a 2 tan 6 - r — 

요 cos 3 分 

15. 1) 물체 묘의 옷자리길에서 운동은 끈방향의 운동과 끈에 수직 

인 운동(즉 바줄의 ◦점 주위의 회전운동)의 합성으로 볼수 
있다. (그림 2-1-7) 묘의 끈방향에 따르는 운동의 성분속도는 
v B// =v , 그러므로 바줄에 수직인 성분속도는 
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y B± = vtand (0 는 B ◦와 자 
리 길사이 의 각이다. ) 그림 
에서 보다싶이 끈중심에서 
작은 물방울 모의 속도는 
끈방향의 성 분속도 자 P// 와 
끈에 수직인 방향의 성분속 
도 ^라로 나눌수 있다. 즉 !} 公 "=v ， y Bl = vtand , 작은 물 
방울 근의 끈에 수직인 방향의 성분속도는 끈의 ◦점주위의 
회전으로 볼수 있다. 이 시각에 끈이 회전하는 각속도를 0} 
라고 하면 



그固 2-1-7 
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제 2 장. 운동법칙 


1. 2) 3) 

풀이방향. 물체가 경사면을 수직으로 내려누르는 힘 N, 경사면 
과 물체사이의 마찰력을 / 라고 하면 경사면에 수직인 방향으 
로는 N-mgcos0 = macosd ， 경사면에 평행인 방향으로는 
/ - mg sin 6 = masin6 , 이로부터 2), 3) 이 옳다 

2 . 2 ) 

■이방향. 나무토막이 등속원운동을 할 때 생기는 향심력은 마찰 
력때문에 생긴것 이 다. 그러므로 마찰력은 중심 방향으로 향한다. 

3. 2) 

풀이방향. 철길과 류사하게 굽인돌이에서 승용차길의 바깥쪽이 
높고 안쪽이 낮다. 승용차의 중력과 땅면을 수직으로 누르는 
승용차의 맞선힘의 합력으로 향심력을 제공함으로써 마찰력을 
줄인다. 마찰력이 령일 때 맞선힘의 수평성분힘이 향심력으로 
된 다. 

4. 90。 

COS 分 

를이방향. 처음에 평형일 때 용수철이 당기는 힘 F=^~, 

cos 分 

또한 mg 와의 합력 은 수평 오른쪽으로 향한다. (바줄을 수평 으로 
당기 는 힘 과 비 긴다. ) 줄을 끊는 순간 F , mg 의 크기 , 방향은 
모두 변하지 않는다. 합력의 크기와 방향도 변하지 않는다. 

5. 나무토막을 대상으로 하자. 

N = ma , ju 2 N = mg 
질점들의 묶음을 대상으로 하자. 

F- ^(M + m)g = (M + m)a 

이것을 풀면 

厂 = 110 N 

6 . 1) 그림 2-2-1 과 같이 작은 구가 받는 풍력을，라고 하고 작 

은 구의 질 량을 m 이 라고 하자. 厂 = //mg 이 므로 
/j = F/mg = 0.5mg /mg = 0.5 
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2 ) 작은 구에 대한 막대기의 맞선힘 
을 N , 마찰력 을 / 라고 하자. 
그러 면 막대 기 방향으로 

Fcosd + mgsin0-f = ma , 막대 
기에 수직인 방향으로는 
N + Fsind-mgcos0 = O , 또한 
f = juN, 여기로부터 



그림 2-2-1 


_ F cos 0 + mg sin 分 一 / _ 


술) 


S = ^at 2 이 므로 



두 구가 서로 힘의 작용을 받을 때 그의 가속도는 각각 
a A =f/m, a B = f 12m , 두 구의 속도가 같아질 때 까지 지 나간 
시간이 /로 된다면 v 0 t-a A t = a B t, 두 구가 부딪 치지 않았을 때 


v o ( ~^ a A t2 = ^ a B (2 +^~2r 


이것을 풀면 v 0 =J 3F ^~ 2 ^ 을 얻는다. 두 구가 부딪 치지 않 

V m 

는다면 巧은 반드시 v 0 <J 3F ( ! _ 2r ) 。1ᅯ。> 한다. 

V m 

8 . 적혈구가 혈장속에서 등속으로 가라앉을 때 받는 
힘은 그림 2 - 2 - 2 와 같다. 챠는 혈장속에서 적혈 
구가 받는 뜰힘，은 적혈구의 중력, /는 끈기 
저 항력 이다. 이 3개 힘 의 합력 은 령이 다. 

F i = F \+f - F i=P\Vg - F i = PiVg 
厂 = 4狀 3 /3 ， f = Qw"v, 수값을 넣어 계산하면 
i ? = 2.7 xl 0 - 6 m 그림 2 - 2-2 

9. 피대가 땅으로부터 떨어진 높이는 일정하다. 그러므로 물체가 수 
평방향으로 피대에서 떨어져나갈 때 속도가 제일 작으며 이때 물 
체의 중력이 향심력으로 된다는것을 고려하면 

찌ᅮ소 =mg ' u 최소 = a /^ ： = 1 m/s 
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10 . 


수평으로 던져져서 운동한 시간은 


* 


물체 와 피 대사이의 미끄럼 마찰력은 물체 가 a = //g = 2 m / s 2 의 

가속도를 가지게 한다, 물체가 피대우에서 가속될수도 있고 감 
속될수 있다. 만일 감속운동을 한다면 물체가 피대우에서 가질 
수 있는 최소속도는 


= yjvl ~2 al = lm/s = u 최소 

물체 가 피대를 벗어난 후 반드시 수평으로 던져진 운동을 하게 
되는데 물체가 피대우에서 가질수 있는 최대속도는 
v 2 = yjv [+2 al =7 m/s 

즉 물체가 땅에 떨어져서 닿는 가장 작은 거리와 가장 큰 거리 
는 각각 4 = ^4 = 1111, S 2 = v 2 t = 7 m 

피대의 속도 p < lm / s (이 식은 속도가 반대방향인 경우도 포 
함한다.)일 때 물체가 땅에 


닿는 수평거리는 모두 lm 이 
다. z / 브 7 m / s 일 때 물체 가 
땅에 닿는 수평거리는 모두 
7 m 이 다. lm / s < 。 <7 m/s 
일 때 물체가 피대를 벗어날 
때의 속도는 피대의 속도와 
같다. 땅에 떨어진 수평거리 


，+ 5[m] 



-3-2 -1 ol 1 2 3 4 5 6 7 8 9* 바 m/s] 


그림 2-2-3 

쇼 = l // 는 피대의 속도가 증가함 
에 따라 커진다. 우의 분석으로부터 그림 2-2-3 과 같은 그라 
프를 얻을수 있다. 

1 ) 묘는 두가지 힘을 받는다. 물체에 
대한 바줄의 장력，와 미끄럼마찰 
력 /, 장력을 접선과 법선방향으 
로 분해하고 F t , F„ 으로 그림 
2-2-4 에 표시했다. B 는 O 점 주위 
로 등속원운동을 한다. 

F n = m^o) 2 R , B 의 속도크기 는 변 



그程! 2-2-4 
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하지 않는다. /=幻이다. 그림에서 알수 있는것처럼 힘3각형 

은기하 3 각형과 비슷하게 f=l 놓스 


이것을 풀면 


^(jugf ~( co 2 rf 

2 ) 앞의 분석으로부터 알수 있는것처럼 운동이 안정됐을 때 


반드시 /장>이 2 r 여 야 하며 즉 


사후’ 



줄이 A 판에 감기게 되여 반경은 끊임 없이 감소하게 된다. 

11 . A 를 놓는 순간 끈의 장력 을 T 라고 하자. 이 때 m 2 은 드림 선방향 
으로만 힘을 받는다. 그 가속도를 a 라고 하면 m2g —; T = m2fl 이 다. 
작은 고리 A 에 대해서 드림선방향으로의 가속도는 a 이다. 즉 
고리 에 대 한 막대 기의 맞선 힘을 "이 라고 하면 축에 수직 인 방 
향으로는 N ~( m l g + T)cosa = 0 이고 드림선방향으로는 

r + n ^ g-iVcosa = 예« 이 다. 여 기 로부터 


T= m^g cos 2 a 
m l + m 2 sin 2 a 

12 . 구 이은 ◦점 에 고정 된 끈 가 의 속박을 발으므로 원운동을 한다. 
이 때 가속도는 드림 선웃쪽으로 향하며 ◦점 을 가리킨다. 크기 는 


어 :며사 이다. 이때 땅면에 대한 구 m 2 의 상대속도는 령이며 
짜와는 상대적으로 원운동을 한다. 미에 상대적으로 m 2 의 가속 
도는 드림선웃쪽으로 향하며 크기는 a 21 = u"/ 2 이 다. 땅에 대 
해서는 a 2 = a 1 + a 2 l = v 2 0 / l l + v 2 0 / l 2 이다. m 2 에 대해서 보면 


m 2 a 2 = T 2 - m 2 g T 2 = m 2 (g + a 2 )= m ^ g +^-+^^ 

13. 1) 두 나무토막 A 와 B 전체 를 연구대상으로 하자. (그림 2-2-5) 
F - ju ( m A + m B )g = ( m A + m B )a 


수평 방향으로는 F - Nsm 0- juN A m A ， 드림 선방향으로는 
N a + juN cos ^ - m A g = 0 이다. F 를 없애면 

"안11산-//[(파+〜 6 )요-7\、] = 〜 6 « 이 다. 문제의 조건《오른쪽으 
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로 가속하며 상대적운동은 없다. >를 고려 하 
면 a>0, 八、>0이다. 앞의 식으로부터 

N <^ - 

COS 分 

< Nsin 分 < Nsin 分 
[m A + m B )g-N A _ (m A + m B )g 
을 얻는다. 이로부터 



m A tan 分 

ju <—^ - 

m A +m B 

2) 앞의 운동방정식들을 련립하고 a 와 N A 를 없애고 付와，사 
이의 관계를 풀면 

N = __ A r 스 m A g p 스 m A g(m A + m B Xtan6>-//) 

(m A + m B \ju cos d - sin 分) ’ cos 6 ’ m B 


14 . 물체 A 가 아래방향으로 중력 mg 를 받는다. 물체 A 에 대한 B 
의 맞선힘을 7V 이라고 하자. 물체 
묘가 받는 힘은 그림 2-6 과 같이 
드림 선 아래방향으로의 중력 Mg 와 
드림선웃방향으로의 맞선힘 斤이 
다. 묘를 누르는 A 의 압력 N ' ， 

는 경사면에 수직아래로 작용한 
다. 문제에서 주어진 자리표계에 
서 물체 a 에 대해 죽방향파 >>죽 ^ ) 

방향으로 모두 가속도가 있으며 
그것 들은 각각 a 1Xt 다. 뉴론 
의 계2법칙으로부터 운동방정식 Q 
을 유도하면 _Nski0 = ma lx , 

꼬 cos 分一 mg = mfl 卜 이 다. B 에 대 
해서는 그것이 공중에 떠있거나 땅속에 들어갈수 없다는데로부 
터 가속도는 x 축방향에만 있게 된다. 그것을 a 2x 라고 하면 뉴톤 
의 2법칙으로부터 B 의 운동방정식을 유도해낼수 있다. 尺의 크 
기가 N， 의 크기와 갈으므로 "의 크기를 尺으로 약속하면 
Nsin0 = Ma 2x , iVcos 分- Mg-F = 0 을 얻 는다. m 이 M 우에서 아 
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래로 운동하므로 그것들사이 자리표와 자리표로부터 엄는 가속 
도사이에는 다음의 관계가 있다. 그림에서 보는것처럼 즉 

——— = tan 分， 一 —— = tan 分 

차-사 차;卜ᄌ느 

우에서 서술한 5 개의 식을 련립하여 풀면 

-Msin 分 cos 分 (M + m)sin 2 6 msin 分 cos 分 

次 1 ᄌ _ ~ Vj -~~2 n g , 公 1 少 — T7 • 一一 2 n ^ ， 公 2x — ~TZ i 一一 2 신 ^ ， 

M + m sm 0 M + m sm 0 M -\-msm 6 

N _ mM cos 6 ^ _ M 2 + mM 

M + msin 2 分 名、 M + msin 2 6 ^ 

15. 3 개의 물체가 외력，의 작용하에서 상대적으로 정지되여있다고 하 
자. 계의 가속도는 一ᅵ다. 이때 F = (M l +M 2 +M 3 )a 
1) 먼저 #<1:111(9 인 전제 하에 서 M 2 과 M 3 이 상대 적 으로 정 
지되 여있을 때 Mi 가 M 2 에 상대적 으로 아래 로 미끄러 질 가 
능성이 있다면 씨가 운동할 때의 가속도를 론하자. 이때 
물체가 만일 아래쪽으로 미끄러지지 않는다면 써가 받는 
마찰력은 경사면을 따라 웃쪽으로 향한다. M 3 을 기준계로 
하면 다음의 식 이 성 립한다. 


N x - M x gcos 0- M x asmd = 0 

(1) 

Mjg sin 0- M x acos 6- f x =0 

(2) 


(3) 

식 3 을 정 리 하여 


、 sin 分 一 //ᅮ cos 分 
a > -인-: —— g 

(4) 


cos 分 + 쓰 sin 多’ 


를 얻는다. 

이 상태에서 만일 M X A M 2 에 대하여 상대적으로 웃쪽으로 
미끄러지지 않는다면 이때 Mi 가 받는 마찰력은 경사면아 
래쪽으로 향하고 M 3 을 기 준계 로 할 때 우와 갈은 분석 에 
의 해 

a(cos d- n x sin 6) < (sin 0 + ju^ cos d)g (*) 

웃식 에 대 하여 cos 分-// pin<9 >0 을 고려 하면 즉 約 < cot 多 
일 때 


134 



( 5 ) 


^sin^ + M cos^ g 
cos 分一 // pin 分 

이 성 립한다. 

동시 에 바 < tan 分 와 씨 < cot 多 인 조건을 고려 하고 G <45° 
일 때 tan 多 < cot 分, 分 >45° 일 때 ; ten 分 > cot 分 이 라는것 에 주 
의 를 돌리 면 M < tan 산 일 때 식 5가 성 립 하는 조건은 
分<45° 인 때는 식 5가 반드시 성립되고 多으45° 인 때는 
식 5가 < cot 0 인 전제 하에만 성 립된다. 일 때 

안같기식 * 는 항상 성립한다. 즉 계의 가속도가 어떤 값을 
가지던간에 가 M 2 을 따라 웃쪽으로 미끄러지지는 않는 
다. 즉 보통상태 에 서 말하는《 자체닫김》의 경 우가 나타나 
는데 가속도가 취 하는 값은 웃한계 가 없다. 

2) 이번에는 #느 tan 分 의 전제 하에서 M 2 과 M 3 이 상대 적으로 
정지되여있을 때 M x y \ m 2 에 상대적으로 아래쪽으로 움직 
이는 경우가 있을수 없다는것을 론하자. 그러므로 써가 
m 2 에 대해서 웃쪽으로 운동하는 경우의 가속도를 보기로 
하자. 이때 받는 마찰력은 경사면을 따라 아래로 향한다. 
앞에서의 분석과 같이 

a ( cos 0- jU \ sin 6) < (sin 6+ ju ^ cos ff)g (**) 

를 얻는다. 

같은 리 치로 식 ** 을 볼 때 cos 多-// isin 多>0 즉 n x < cos ^ 
일 때 

^ sin ^ + u , cos 0 

느 ~ a ■ a g (6) 

cos _ 나' sin 分 

이 된다. 

cos 分一// pin 多<0일 때 즉 서之 cot 多일 때 식 ** 이 항상 성 
립한다. 똑같이《 자체닫김》현상이 나타난다. 가속도가 취 
하는 값은 웃한계가 없다. 동시에 우의 조건을 고려하고 
分<45° 일 때 tan 多 < cot 分, 6>>45° 일 때, tan ; 分> cot 多 인 
조건에 주의를 돌리자. 그러면 分<45° 일 

때 , tan 多 < 씨 < cot 分 일 때 식 6이 성 립 하며 多 <45° 일 
때，// cot 산 일 때 《 자체닫김》현상이 나타나며 a 는 저 
항을 받지 않는다. 
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^>45° 일 때 //!> 切 n 分 가 성 립 하면 반드시 jui 之 cot 多 가 성 
립하므로《 자체닫김》현상이 있 고 가속도는 제 한을 받지 않 
는다. 

3) Mi 와 M 2 을 하나로 합하여 고찰하자. 이 두 물체 가 M 3 에 
대해 상대적으로 미끄러지지 않는다면 계의 가속도는 


a < H 2 g (7) 

마지 막으로 식 7을 우에서 서술한 Mi 가 M 2 에 대 해 상대적 
으로 멎 어 있는 경 우와 결합하여보면 
(1) M<tan 分일 때 

1) " 2 게 ⑵내 일 때 
cos 0 + M\ sin 6 

a 는 풀이가 없다. 이것은 이 경우에 3개의 물체가 
상대적으로 정지상태에 있을수 없다는것을 보여준다. 


0<45°일 때 
sin 6- cos 6 


우니 sin 사/ V co 내 일 때 
cos 分 + ju x sin 6 cosO- ju x sin 分 


sin 分一 乂사 cos 分 


cos 分 + Msin 分 
를 고려하면 장력，는 

(M 1+ M 2+ M 3) sin 산 - 사 0 내 
3 cosP + Msin 分 
를 만족한다. 

써 느 sin 산 + / / lCO 내 일 때 
cos 分一 // i sin 分 


g < a < ju 2 g , F = (Mj + M 2 + M 3 ) 次 


g < F < ju 2 ( M 1 + M 2 + M 3 )g 


sin 分一 // i cos 分 




cos 分 + 써 sin 分 
이때 장력 F 는 
(M 1+ M 2+ M 3) sin 신 - 사 0 내 


< sin 分 + cos 分 
cos 分 一 //1 sin 分 


g < F <( M x + M 2 + M 3 ) 


sin 分 +/사 cos 分 
cos 分一 /， j sin 分 
을 만족한다. 
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r：) 산>45°， M < cot 分 일 때 앞의 론의들을 참고하면 


sin 산-서 cos 산 이七 ?노산 + M cos 6 cj 때 장력 F 는 
cos 分+ /^ sin 分 cos 6- /u x sin d 

(M 1 +M 2 +M3) Sln ^~ MCOS ^g<F<// 2 (M 1 +M 2 +M 3 )g 
cos&-\- ju x sm 分 

를 만족한다 
써 느 sin 산 + MCOS 신 일 때 
cos 分一// pin 分 

sin 산- MCOS 신 브 sin 산 + MCO 내 g 가 성 립한다 
cos 6 + ju x sin 6 cos 0 -ju x sin 6 

이때 장력，는 

(M 1+ M 2+ M3) SiD "-^ COS S^.(M 1+ M 2+ M 3 ) Sin 7^ COS " g 
cos 分 + sm 6 cos d- 마 sm 6 


비 广으- MC = g 아야 2 (M 1 + M 2 +M 3 )g 
cos 6 + ju x sin 0 


//j^cos 分일 때 만 

(Mj+M. 

이 성 립한다. 

(2) //냐 tan 分일 때 

ᄀ) 多<45° 일 때 tan 分의 wcot 分일 때 

"2 ? in ， CO 성 이면 성립한다. 

cos 分 一//1 sm 分 

또한，< // 2 (1비 + 보 2 + 보 3 )용 도 성 립한다. 

만일 此 느 sin 산 + MCOS 여 이 라면 장력 厂는 
cos 分一// pin 分 


F<(M 1 +M 2 +M 3 ) 


sin 6 + ju x cos 分 
cos 分 一// i sin 0 


g 


를 만족한다. 

ju^cotO^ 때 Mii 대해서 본다면 가속도는 웃 
한계를 가지지 않으며 

F<// 2 (M 1 +M 2 +M 3 )g 

가 성 립한다. 

니 分>45ᄋ 일 때 씨> tan 分가 성 립한다면 /^^cot 分 가 
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성립한다. 러면《자체닫김》현상이 나타나며 가속 
도는 제한을 받지 않는다 이 식으로부터 
F<// 2 (M 1 +M 2 + M 3 )g 
이 성 립한다. 

제3장. 일과 에네르기 


1. 2) 

풀이방향: 경사면에 작용하는 힘은 접촉면에 수직이나 그의 운동 
방향과는 수직이 아니므로 일을 한다. 

2. 4) 

를이방향: 왼쪽 피스론우에 있는 대기가 계에 대하여 정의 일을 
하고 오른쪽 피스론우에 잇는 대기는 계에 대해 부의 일을 하므 
로 계산하면 총일은 령이고 계의 자리에네르기는 감소하고 이 
감소된 에 네르기만큼 물의 내부에 네르기가 증가한다. 


3. 0. 5^pL 2 v 3 T] 


5. 


풀이방향: 풍력발전기의 매 날개의 길이가 i 이므로 발전기의 바 
람맞이 면적 은 此 2 이 고 공기 가 운동하면서 수행한 일 이 전기 에 
네르기로 넘어간다는데 기초하여 결과를 엄을수 있다. 


m 2 {m l +m 1 )g 2 
k 2 ’ 




풀이방향: 사，는 은 처 음부터 이 미 압축되 여있었 다는것 을 고려하 
여 아래용수철의 끝부분이 책상면에서 떨어져나가는 순간 句는 
m 2 에 의 해 늘어 난다. 두가지 경 우 용수철 의 모양변화에 기 초 


하여 m 1? m 2 의 자리 변화를 판단할수 있고 나아가서 자리 에 네 
르기변 화를 구할수 있 다. 

1) 그림 2-3-1 의 1에서 1과 2는 각기 나무토막이 물에 잠긴 
시각과 물밑바닥에 닿았을때의 자리를 표시한다. 나무토막 
이 1에서 2까지 옮겨가면 이것은 똑같은 체 적의 물이 2에 
서 1로 이 동한것 과 같이 볼수 있 다. 호수의 자리에 네 르기 
의 변화량은 나무토막의 체적과 똑같은 물이 1과 2위치에 
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서의 에 네 르기 차이 다. 나무토막의 
밀도가 물의 1/2이므로 나무토막의 
질 량을 m 이 라고 하면 동일 한 체 적 
의 물의 질량은 2 w 이다. 따라서 
호수의 자리에네르기변화량은 





- 2 mg ■증 = 2 mg(H - a ) 



이다. | 

2) 호수면적이 크므로 나무토막이 물에 - _ - _ | 

들어간것으로 하여 생긴 물깊이 변 ~) 

화를 무시할수 있 다. 나무토막이 완 그림 2 - 3 _1 

전히 물에 잠겼을 때 그림 l 에서 처 럼 빗선친 부분의 물이 
밀 려나고 이것은 이 부분의 물이 수면에 골고루 퍼 진것 으로 
볼수 있다. 이 부분의 물의 질량을 m 이라고 하면 그 자리 
에 네 르기 변화량은 


tsE 둘 = mgH - mg^H _ ^ a j 

나무토막의 자리에네르기변화량은 

ᅀ〜 = 公-.)-뼤= _ 응 


이때 힘 묘가 수행한 일은，= ᅀ표물+ᅀ及나=|«卵이다. 

6. 줄의 P 쪽이 B 점에 도달했을 때 왼쪽바줄과 수평땅면이 이루는 
각은 산 이 다. 물체가 우물밑에서부터 우로 올라오는 높이는 h , 
속도는 u ， 구하려는 일을，라고 하자. 그러면 


W = ^ mv 2 + mgh 


바줄의 길이는 변하지 않으므로 h =^ b-H 
sin 分 


또한 Z ； = Z； B COS 산 이 므로 웃식 으로부터 

灰 = cos 2 e + mg \— 一 - lW 
2 Vsin^ ) 
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6 = n !\ 이므로 


W = ^ mv 2 B + mg ( yl 2- l)H 

7. 물체 와 철 판이 부딪 칠 때 의 속도 v 0 나^, 카 는 질 량이 하인 
물체가 철판과 부딪친 후 함께 아래쪽으로 운동하는 속도를 표 
시 했 다. 부딪치 는 시 간이 짧으므로 운동량보존법 칙 에 의해 
m 巧=2^^^ 이 다. 부딪친 후 용수철의 험성에네르기는 표 P 이고 
그것들이 ◦점에 돌아왔을 때 용수철은 모양변화가 없고 핍성자 
리에 네르기는 령이 다. 문제 에서 준 조건에 의하면 물체 와 철판 
의 속도는 령이 다. 력학적에 네 르기 보존법 칙 에 의 해 

五 ' p + 응 (2w)^j = 2mgpc 0 

。은 질량이 2 m 인 물체가 철판과 부딪친 후 함께 아래쪽으로 
운동하기 시작할 때의 속도로서 2 mv 0 =3 mv 2 
여전히 웃쪽으로 올라간다고 할 때 속도를 D 라고 하면 
Ep + |(3， n ) 네 = 3 mgx 0 + |(3 m ) y 2 

우의 두 경 우에 용수철 의 처 음 압축량은 모두 자 이 다. 그러므 
로 타 = E P 

질량이 2 m 인 물체가 철판과 함께 O 점으로 되돌아올 때 용수철의 
핍힘은 령이 다. 물체와 철판은 오직 중력의 작용만을 받으며 가 
속도는 g 이 다. ◦점 을 지난 다음 철 판은 용수철 의 아래방향으로의 
장력 을 받으며 가속도는 g 보다 크다. 물체는 철판과 붙어 있지 않 
으므로 물체는 철판의 장력을 받을수 없으며 가속도는 여전히 g 
이 다. O 점 에서 물체 와 철판이 서 로 분리 된 후 물체 는 속도 u 로 
드림선웃쪽으로 운동하며 우의 식들을 풀어 물체가 우로 운동한 
후에 도달하는 가장 높은 점과 O 점과의 거리는 
v 2 _ 1 
/ = ^ = 2"° 

8. 작은 구멍의 면적을 "라고 하면 처음 작은 구멍밖의 얇은 층의 
기체를 연구대상으로 삼고 얇은 층의 두께를 AL (그림 2-3-2 에 
표시) 라고 하면 AL 이 아주 작으므로 그만 한 질 량이 용기 로 들 
어 가는 과정 에 용기안의 기체의 압력은 변하지 않으며 이 얇은 
층이 받는 외부힘은 일정한 힘이고 크기는 厂 zCPa - i 3 )" 이다. 처 
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음에 용기에 들어온 Am 인 기체에 대해 운동 
에네르기공식을 쓰면 


FAL =—Amv 2 , Am = pSAL 


이고 이 식을 련립하여 처음에 용기에 들어 
온 공기의 속도를 구하면 


^(Po~P) 

P 



OMi 2-3-2 


9. 1) 평형자리 O 에 도달하기전에 물체 1 과 2 가 함께 가속운동을 
한다. O 점에 도달한 후 1은 감속운동을 하고 2는 등속운동 
을 한다. 그러므로 2와 1이 O 점에서 분리되게 되므로 O 점 
에 도달하기전에 1，2 그리고 용수철을 한개의 계로 보면 
이 계안에 서 용수철 만이 험 힘 이 있으므로 일 을 한다. 계 의 
력 학적 에 네르기 가 보존되 므로 I ； 를 1과 2가 O 점 에 도달할 
때의 속도라고 하면 


2 


(m + m)v 




이것이 서로 분리될 때의 물체 2의 속도이다. 

2) 서로 분리된 후 다음번에 다시 만나기 전까지 1은 O 점을 평 
형자리로 하여 조화진동을 하며 진동주기는 

에 

1과 2가 분리된 때부터 시간을 계산면 분리됐을 때를 ^ = 0 
이라고 보고 1이 점을 통과하는 시간은 

tl = J ，T， \ T,2T, '" = n \' H = 1, 2 ， 3 '-- 

O 점 을 지난 다음 2는 등속도 u 로 오른쪽으로 직 선운동을 
하며 묘와 충돌할 때 그것을 완전험성충돌하므로 충돌한 후 
2의 속도는 변하지 않는다. 이때 운동방향은 반대로 된다. 
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X 4 B 와 ◦점 사이의 거 리 라고 하면 2가 O 점 으로 되돌아오 

는 시간은 t 2 = — 
v 

2 가 정확히 O 점에서 1과 만나면 t r = t 2 
이로부터 x 가 만족해 야 할 조건은 

x = n ^~ S 0 , n = l , 2, 3 … 

10. 그림 2-3-3 에서 보여주는것처럼 뉴 
론의 제2법칙에 의하면 수평방향으 
로 일정한 힘，가 작용할 때 

F 

Ux = 2m 

일정할 힘，가 작용점 O 에 작용하기 그！! 2 - 3 - 3 

시 작해 서 부터 두 강철 구가 충돌할 때 까지 의 자리옮김 을 "라고 
하고 힘，의 방향을 jc 축방향으로 하자. 斤에 수직 인 방향을 ；; 
축방향으로 잡으면 강철구가 x 축방향으로 이동한 거리는 
( S - L ) 이 다. 

그러므로 강철구의 x 축방향으로의 성분속도 

니떼나루 

강철구들이 충돌하기 전에 힘에 수직인 방향의 속도를 '라고 
하면 운동에 네 르기 보존법 칙 에 의해 이 두개 의 강철 구들로 이 루 
어진 계에 대해서 心 =|(2 w )( u 휘) = 0 

그러므로 나¥ 

11. 운동을 시 작하여 산시 간동안에 끈이 이동한 거 리는 AI , 속도 
는 u 라고 하자. 상 가 작으므로 구 =2«ᅀ/이 다. 

식에서 a 는 처음에 끈의 매 점 에서의 가속도이다. 력학적에네 
르기보존법 칙 에 의해 

-Mv 2 =AE p 
2 p 
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12 . 


임을 알수 있다. 여기서 M -8 r 끈의 전체 질량，ᅀ요 P 는 A / 시간 
동안의 끈의 자리 에 네 르기 의 변화이 다. 물론 AE P y \ 끈질 량의 
재분포에 대응하므로 결과적으로 길이가 AL 인 끈이 문제의 A 
점 에서 B 점 까지 옮겨간다. 이 로부터 


AE P = 



우의 매 식으로부터 제일 처음에 끈의 운동가속도는 


= 쁘 


1) 위 성 의 만유인력 에 의 한 자리 에 네 르기 와 운동에 네 르기 는 각각 

r _GMm r _1 2 
e p = -， E k = —mv 

r 0 2 

그 운동속도는 관계식 

GMm _ mv 2 

厂 o 2 r o 

이므로 

GMm 1 厂 


E k = 


력 학적 에 네 르기 

E = E k - 


E p - 


1 „ _ „ GMm 

- E p = - E k ,E = -^- 

2) 한바퀴 돈 후 력학적 에 네 르기 의 증가량은 
GMm 

이므로 표의 변화와 r 의 변화는 서로 련관이 있으며 


A 표 = -/(2 刀 r), 


AE = E(f + Ar ) - E ( r ) = -- 


GMm 




GMm GMmAr 


r{r + Ar ) 


AE = 


2 (r + Ar ) 

厂의 변화량 Ar 가 매우 작다는것을 고려하면 
GMmAr 

―厂 

이므로 위성이 한바퀴 돌 때 r 의 변화량을 계산하면 

Ar = -^!/ 

GMm 
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A /"는 부의 값을 나타낼 때 가 감소한다는것 을 의 미한다. 

一 幻로 부 터 ᅀ착 =- ᅀ £ = 2고/를 얻는다. 故가 정의 값을 가 
진 다는것 은 E k 가 증가한다는것을 의 미 한다. 

13. 운동선수가 중력 mg , 뜰힘 F , 물의 저 항 p \ 작용을 받는다. 
그림 2-3-4 와 같이 전체 과정 에 서 매 힘 이 수행한 일 은 다음과 
같이 된다. 

중력이 한 일 W c = mg(H + h ) 

운동선수가 점 묘에서 점 C 까지 이동할 때 뜰힘이 고르롭게 증 
가하며 이때 뜰힘이 하는 일은 



물의 저항이 하는 일은 문제의 그림 
1-3-9 에서처럼 곡선과 축으로 둘러막힌 
《면적》으로 된다. 즉 

W f =~7di\^mg^ = ~7mgh 


n A 



전체 운동과정에 대해서 에네르기보존법칙 
을 적용하면 


그림 2-3-4 


W G = mg(H + /?) _응 npgd 2 j } - 를 npgd 2 L { h - L )-^7 t mgh = 0 

을 얻는데 이것을 풀어서 


h = 


mH + ^7rpL 2 d 2 



을 엄는다. 여기에 수값을 넣으면 A =4.9 m 를 얻는다. 

14. 비행선 A , B 의 질량을 모두 w 으로 표기하자. 지구가 태양주위 


를 도는 속도를 마) 이라고 하고 지구와 태양사이의 거리를 R , 
태양의 질량을 살이라고 하자. 우주정류소와 지구의 상대속도 
를 무시했으므로 우주정류소의 태양에 대한 속도는 


z， 0 = 
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A 가 태 양계 를 벗 어나려 면 력학적 에 네 르기 가 0이 여 야 한다. 우 
주선 이 발사된 후 A 속도가 u Q + u A 라고 가정할 때 


1 , 、2 GMm _ 

— m ( v 0 + v A ) -— = 0 

간단한 방법은 비행선이 우주정류소의 운동방향으로 발사되였 
다고 보면 발사되는 속도는 웃식의 이 다. 이 렇게 하면 


해 + y A 



즉 z; A =(V2-l)y 0 

묘가 발사된 후 접선속도가 령으로 됐을 때만이 태양의 
중심으로 떨어지게 되므로 간단히 하기 위해 반경방향의 
속도를 령이 라고 볼수 있 다. 묘가 반대 방향으로 발사될 때 
발사되는 속도는 


V B =^0> 刀 K 

A 와 B 가 각각 속도 v A , 〜를 가지자면 발동기가 일을 해야 
하며 일의 계산은 반드시 일정한 기준계에서 진행되여야 한 
다. 운동량보존 및 일과 에네르기사이관계를 씨서 관성계에서 
계산을 진행하자. 먼저 우주정류소가 A , 묘를 발사하기 전에 
우주정 류소와 ~의 속도로 함께 움직 이 는 관성 계 S 를 생 각하 
면 요가 매 우 크므로 그리 길지 않은 시 간동안에 S 를 관성 계처 
럼 볼수 있 다. 보통 우주정 류소의 질 량은 이 다. 비 행 

선 이 발사된 후 의 질 량변 화는 이 로부터 무시할수 있 다 . A 
가 발사되기를 전후하여 계의 운동량보존식은 
mv A = mu 

이다. 여기서 w 는 A 가 발사된 후 내쁨는 연소기체에 의하여 
엄게 되는 관성계 S 에 대한 우주정류소의 상대속도이다. 로케 
트가 한 일은 

1 2 1 2 
『A = 2 께 A + 

계산하면 
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아 M i+ 금 )어 

똑같은 방법으로 관성계에서 비행선의 로케트가 한 일은 



y B > v K 이 므로 W B > W A 

발사시 간이 같다는 조건에 서 일 능률의 크기관계 는 P B > P A 

즉 B 가 A 보다 일능률이 큰 로케트가 필요하다. 만일 태양계 
를 관성계로 잡으면 로케트 A 가 수행한 일이 

ᄉ " WOo + Z； A ) 2 —에 이 아니 라는데 주의 를 돌려 야 한다. 

계에서 A 를 발사하기 전후하여 운동량보존관계는 
(M 0 +m)-v 0 = m(v 0 + y A ) + M 0 u' 

그중에서 m ' 는 우주정류소의 태양에 대한 상대속도(마지막시각 
의)이 다. 웃식 으로부터 

로케 트 A 가 수행 한 일은 

찌 = ^" m ( y 0 + V a ) 2 + 급삶0“’ 2 —로 (사 o +m ) y o 
이것을 정리하면 

^A=| mv\ ( 1 + ^)~| mu A 

이로부터 알수 있는것처럼 W' A = W A 
같은 방법 으로 로케 트 A 가 수행한 일 은 

K =\mvl(\ + ^-)«\mvl ， =W B 

Z M 0 Z 

여기서 얻은 결론은 관성계 은에서 얻은 결론과 일치한다. 

15. 웃쪽의 구를 구 1，구중심 을 Ox 라고 하면 아래 의 작은 구들을 
차례로 구 2，구 3，구 4토, 이에 대응하는 구의 중심들을 0 2 , 
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매 구중심들사이 거 리는 모두 2요이고 그림의 각 a 에 대해서 

S . V3 

cosa = ——, sm 公 = —— 

3 3 

이라는것을 알수 있다. 

구 1이 아래쪽의 매 개 작은 구들에 미치는 작용을 W 이 라고 
하면 구 2, 3, 4가 구 1에 미치는 반작용의 합력은 3 mg 로 
된다. 즉 

3 mg = 3 N cos a 

이 로부터 


N -4 mg 


구 2, 3, 4가 제각기 받는 


수평방향의 분력은 


^2 

N'=Nsina = —^-mg 

그림에서 보여준것처럼 고무줄의 장력 r 의 
N ' 와 평형을 이루고있으므로 여기로부터 
2 Arcos 30° = 八" 

a 씨 


2) 고무줄이 끈어진 후 구 1이 아래로 운동하기 시작한다. 구 2, 
3, 4는 구 1의 작용을 받으면서 수평운동을 한다. 구 1이 일 
정한 시간 운동한 후 구 2, 3, 4와 분리되는데 분리조건은 호 
상작용힘이 7 V =0 이 되여야 한다. 구 1과 아래의 3개 구가 분 


147 



리된 후 중력의 작용하에서 등가속직선운동을 하게 된다. 계 
의 대칭성으로부터 구 2，3, 4의 운동속도는 같고 속도의 방 
향은 ᅀ어어어의 중심 O 에서 각 정 점 0;(/ = 1, 2, 3) 까지 
련결하는 련결선의 방향이다. 그림에서 보여주는것처럼 Oi 의 
아래 방향속도를 어 라고 하고 0 2 의 00 2 방향의 속도를 이 
라고 하자. 

직각 ᅀ어여◦의 zopp 를 산로 표시하면 산의 처음값 多 0 
은 sin 外 을 만족한다. 시간이 지남에 따라 각 산는 감소 

한다. 각 산가 작아져서 어떤 값으로 됐다고 가정하면 구 1 
과 그밖의 3개 구사이의 호상작용 N 은 령 으로 되는데 이때 
서 로 분리된다고 본다. 이때 0 2 과 함께 운동하는 계를 관 
성계로 보면 에 대한 의 상대속도는 
v = v r cosd+v 2 sin 分 

구 1 과 구 2 는 아직 분리되지 않았으므로 z^cosPzyjSin 分 

를 만족한다. 尺=0일 조건으로부터 구 1이 구 2에 대해 상 
대적으로 운동할 때의 향심력은 구 1이 받는 중력의 분력으 
로 된다. 즉 

3w ( z， lCO 내 + z， 2 sin 句 2 =3 신 

2 R 

웃식 과 련 립하면 어 2 =2次 g sin 多 cos 2 分, 선=2 次 g sin 3 分 
이 때 구 1 이 내 려가는 속도는 2 요 (sinsin 句 이다. 력 학적 
에 네 르기보존법 칙 에 의해 

^ (3m) 마 2 + 3(^ mv\ ) = (3w)g2 及 (sin 0 0 - sin 6) 

여기에 하 2 , 여의 식을 넣으면 sin 산 = 1#을 얻는다. 이것 

을 견식에 넣으면 ^ = ^§-Rg 

구 1이 아래의 3개 구와 분리된 후 자유락하운동을 한다. 
구 1이 책 상면과 마주칠 때 의 속도 U 와 처 음속도 마 사이 
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의 관계 는 구 = v\ + 2gh 이 다. 

여기서 h 는 자유락하거 리 이며 쇼 = 2요 sin 分이다. 
그리고 구 1이 책상면에 부딪칠 때의 속도는 

v -_ 투떼 


제4장. 힘덩이와 운동량 


1. ^g[ MA (L-l) + J u B l] 

풀이방향:두 나무토막 A, 묘가 충돌하는 과정에 운동량 및 에 
네르기보존법칙이 만족되므로 A, 묘가 충돌전과 후에 속도가 
달타진다. 그 다음 일과 에네르기사이 관계를 써서 풀면 된다. 

2. 1) E = ^mv 2 _> u = 8xl0 7 m/s 

2) Ft = nmv, I = — 수 F = 9xlO _6 N 
t 


3. = ■와 /느시公로부터 P = l.lxl0 5 Pa 을 얻는다. 대략 대 


기 압에 해 당되므로 사람에게 해롭지 않다. 

4. 1) 밀기와 잡기과정에 어린이와 썰매，통의 전체 운동량은 보존 
된다. 충돌을 피하려면 통을 붙잡은 후 어린이 1와 L 의 속 
도가 같아야 한다. 이로부터 밀 때의 최소속도를 구할수 있 
다. 통을 민 후 그 속도를 "라고 하고 어린이 기의 속도를 
하 라고 하면 운동량보존법 칙 으로부터 mv + Mv^im + M^ 
어린이 L 가통을 잡은 후 속도가 진 2 이라고 하면 운동량보 
존법칙으로부터 + 

충돌하지 않을 조건은 v 1 =v 2 


cw、i »n -.1 -i rn t ^rruvi t ^jivi 

우의 세 식 을 련 립 하면 v = - Z - v 0 

m 2 +2mM 

여기에 수값을 넣으면 u = 5.2m/s 
2) 밀 때 어 린이 1가 통에 대 해서 W 의 일을 한다면 일과 에네 
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르기사이 관계로부터 W = ^mv 2 -^mv 2 0 

여기에 수값을 넣으면 ，= 1.7 x 10 2 J 
5. 1) 소형 차가 x 축의 정의 방향으로 운동하는 과정 에 «_1번째 모 
래 주머 니 가 차우에 던져 진 후 차속도를。ᅴ이 라고 하자. n 
번째 모래 주머 니 가 차우에 떨어진 후 차속도를 ~이 라고 하 
면 운동량보존법 칙 에 의해 

[M + («- \)m\v n _ x - 2nmv n _ l = (M + mri)v n 

그러므로 v n - [ M ~(« +1 ) m K-i 
n M + mn 

소형 차가 반대 방향으로 운동할 조건은 
〜 -1 >0, V n <0 

즉 과 M -(n + Y)m<0 

수값을 넣으면 «< M/m = 48/14 와 «>( M / m)-l = 34/14 
또한 n 은 옹근수가 되여야 하므로 이로부터 n=3, 즉 차우에 
마대 3개 가 쌓여 진 후 차는 반대 방향으로 미끄러 진다. 

2 ) 차가 반대방향으로 미끄러져 ; c<0 인 쪽의 첫번째 사람이 
위치한 곳까지 갔을 때 차속도가 변하지 않으며 차의 질량 
은 M +3 m 이 다. 만일 x 축의 부의 방향으로 가던 도중 
(«-1)번째 모래주머 니가 차우에 던져진 후 속도가 ᅪ 이고 
«번째 모래 주머 니 가 차우에 던져 진 후 속도가 < 라고 하자. 
이제 그림의 왼쪽방향( X 축의 부의 방향)을 속도 v ， vl , 
의 정의 방향으로 정하면 운동량보존법칙으로부터 차가 왼 
쪽으로 다시는 미끄러지지 않을 조건은 

[M + 3m + (rt-l)m' ]끼卜 ! -2nm'v' n _ l = (M + 3m + nm')v' n 
즉 마 = {[M + 3m-(n- (M + 3 m + nm') 

문제 의 요구에 의하여 v' nA >0, v' n <0 
즉 M + 3m- nm' > 0 와 M + 3m - (n + 1) ■ m' < 0 
혹은 n<(M + 3 m )/ m ，=9 와 n > (M + 3 m )/ m'-l =S 
그러므로 8< n <9 

즉 « = 8 일 때 차는 미끄럼을 멈춘다. ; c <0 인 쪽 8번째 모 
래 주머 니 가 차에 떨어진 후 멈 춰선다. 차안에는 모두 3 + 8 
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=11 개 

의 모래주머니가 떨어진다. 

6. 평 판차에 작용하는 수평 방향의 힘 을，라고 하자. (그림 2-4-1) 물 
체 와 차사이의 마찰력 은 yi , 차가 움직 여서 물체 가 차의 평 판을 
벗어날 때까지 경과한 시간을 /, 물체가 차평판을 벗어날 때의 속 
도를 V, 차의 속도를 ^라고 하면 다음의 관계식이 성립된다. 



{F-f)S 0 =^Mv 2 , f(S 0 -b) = ^mv 2 , 

(F - f)t = Mv, f t = mv, f = JLi mg 

이로 ” " 7 " '히 Mv ' F - f.Mv 

f S 0 -b mv 2 ’ f mv 
그러므로 v = y j2jug(S 0 -b) = 2m/s 

y = ^L = 4m/g 

S 0 ~b 

그리 하여 F = f + ^ = //mg + =500N 

물체가 차를 벗어난 후 수평으로 던져진 운동을 하며 그 수평 
속도는 마)이 다. 

경과한 시간을 h, 지나간 수평거리를 •하라고 하면 
公 i = 때， A = | 的 2 

따라서 사— = 0.5s 

그러므로 칙 =2x0.5 = l(m) 

물체가 차를 벗어난 후 차의 가속도가 a 라면 
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차가 운동한 거 리 S 2 = vt x + ~^ a ^\ = 2.625 m 

유효수자를 두자리 취 하면 S 2 =2. 6 m 
따라서 5 = 5 2 -칙 =2.6-1 = 1.6 m 
풀이과정의 S ， So , S !, 幻은 그림 을 보아라. 

1) 나무토막 A 가 B 판으로부터 미끄러지지 않고 라판의 왼쪽 
모서 리로 미끄러져갔을 때 A 와 묘는 같은 속도를 가진다. 이 
속도를 v 라고 하고 A 와 모의 처 음속도를 v 0 이 라고 하면 
운동량보존법 칙 에 의해 M ； 0 - my 0 = (M + m)y 

이것을 풀면 v = ^」\ 

M + m 

강의 방향은 오른쪽으로 향한다. 

2) A 가 묘판의 오른쪽 끝에 있을 때 처음속도는 왼쪽 방향이고 
묘판의 왼쪽 끝에 도달할 때의 마지막속도는 오른쪽을 향한다. 
이로부터 A 가 운동할 때 반드시 왼쪽 방향으로 감속운동을 
하여 속도가 령이 되였다가 다시 오른쪽으로 가속운동을 하 
여 속도가 z ； 로 되는 두 단계의 과정을 거치게 된다. 

만일 4를 A 가 왼쪽으로 운동하 { 

기 시 작하여 속도가 령이 되는 h 사 

과정 에 지 나간 거 리 라고 보고 I | 1 

2을 속도가 령 으로부터 I ； 로 증 ! , n z ' , 

가하는 과정 에 오른쪽 방향으로 ! ^ 

운동하여 지나간 거리， Z 을 a ! L F I 

가 운동하기 시작하여 B 의 왼 H ^_ 4 _ 2 
쪽 모서 리 에 도달한 순간까지 ᅭ노 ᅪ ᅲ 

묘가 운동한 거 리 라고 하고 그림 2 _ 4 _ 2에 표시를 하자. 

A 와 B 사이의 마찰력을/라고 할 때 일과 에네르기사이 관계 
로부터 B 에 대해서 
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A 에 대해서는 




fh = 2 mv o^ // 2 = ^mvl 

기 하학적관계 로부터 L + {l l -l 1 ) = l 

우의 매 식들로부터 / / 

4 M 

8. 프로펠라의 작용은 거의 정지되 여있던 공기를 ~까지 가속시키 
는것 이 다. A / 시 간동안에 질 량이 ^ 인 공기 가 &까 

지 가속된다. 

공기의 운동량의 변화는 AP = (Am)v 0 = p^Sv^At 

운동량보존법 칙 에 의해 프로펠 라가 작용하는 힘덩 이는 

ᅀ/ = A 戶 = 此5너 A /이다. 프로펠라가 공기에 주는 힘은 

^ = ~ = Po Dv o 

공기가 프로펠라에 주는 반작용힘도 이 값을 가전다. 비행기가 
공중에 떠있도록 하자면 F=Mg 



가 되여야 하며 A / 시간동안에 질량이 Am 인 공기가 얻는 운 
동에 네 르기 AE k = |此*切ᅩᅀ/ 는 발동기 가 수행 한 일 로부터 온다. 
그러므로 

尺 = 증 = |此펴 =5.95 x 10 4 W 

9. 미끄러운 덩어리와 함통이 험성충돌을 할 때 그것들의 질량이 
갈으므로 호상 속도를 교환하게 된다. 첫번째로 부딪쳤을 때 
미끄러운 덩어리는 멎고 함통은 오른쪽으로 미끄러진다. 두번 
째로 부딪쳤을 때 함통은 몇고 덩어리는 오른쪽으로 미끄러진 
다. 그러 나 이때 미끄리운 덩어 리의 속도 & 는 보다 작다. 
이로부터 알수 있는것처럼 함통이 거리 Z 만큼 옮겨갔을 때 두 
번째 충돌이 일 어난다. 덩 어 리는 마찰이 없는 운동을 하므로 
매번 덩어리는 멎어선다. 함통의 운동속도는 덩어리가 멎기 전 
에 가진 속도와 정 확히 갈다. 분석할 때 함통이 멈 춰선 시 간은 
고려하지 않을수 있 다. 또한 함통의 운동은 련속적 인 감속운동 
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이다. 함통의 운동방정식은 


이 로부터 mAv = -yoAt = -yAS 이 다 . 

즉 "이므로 미끄러운 덩어리와 함통의 충돌회수는 

_2 S _ 2 mv 0 
yL 


10. 왕복운동을 하기 위해서는 작은 구와 뚜껑이 각기 충돌전이나 
충돌후에나 속도가 서로 같아야 한다. 충돌할 때 구와 뚜껑의 
속도를 각각 巧，。이 라고 하면 아래 의 식 이 성 립한다. 


mv x - Mv 2 = - mv 1 + Mv 2 , 


또한 구가 바닥면에 도착하는데 필요한 시 간을 t 라고 하면 
h = v l t +- gt 2 

구가 완전히 되 돌아오는데 걸린 시 간은 

h =2tJ^ + ^ + 2gh) 

g 

두껑이 제 자리에 되돌아오는데 걸 린 시간은 t 2 =^- 

g 

打여2이므로 

-v l+ ^vl+2gh _mv x 나 강 _ M I 2gh 一 
g Mg 1 y m(m + 2M) 

11. 차가 / o 에서 정지되여있다가 ◦점까지 운동할 때 그 속도의 크 

기 는 력 학적 에 네 르기 보존법 칙 으로부터 v = l 0 롭 
식에서 소는 용수철의 험성결수이다. 

차에 물방울 «개가 떨어진 후 차가 ◦점에서 가지게 되는 속도 
는 운동량보존법 칙 으로부터 

Mv = (M + nm)u 
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또한 


M :. M 0 
M + nm M + nm \ M 


응 "(M + nm ) u 2 = 


으로부터 


무 -、 H 


12. 그림 2-4-3 에서 보여준것처럼 작은 구가 원운동을 할 때 그 
반경 을 次라고 하자. 그러 면 뉴톤의 제 2 
법칙으로부터 

F 합 = mg tan 6 = mRco 1 
tan 分 


이것을 풀면 R = g - 


切 2 


구는 속도가 » = 幻!穴 = g tan 分/® 인 등속 
원운동을 한다. 구가 A 점에서 B 점까 
지 운동하는 과정에 작은 구에 대한 가 
는 끈의 장력 r 가 드림선방향에서 가 
지는 힘덩이는 



I =Tt = mg— 

7 7 切 

그 방향은 j 의 정방향이다. 운동량보존법칙으로부터 구가 수평 
방향으로 받는 r 의 힘 덩이는 

r 0 tan <9 

l x =mv B _mv A =Zmg - 

a > 

그 방향은 x 축의 정방향이 다. 

또한 구가 축방향으로의 운동량변화는 령 이 다. 장력 r 의 이 
방향에서의 분력은 령이므로 장력 r 가 구에 주는 힘덩이는 

I = Jl^+I 2 v = ^ = V^ 2 +4tan 2 6> 

그 방향과 드림선방향사이의 좁은 각은 
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— = 도=려 

I y n 

13 . 대칭성에 의하여 두개의 질점 B , D 의 수평，수직속도의 크기는 
갈다. 이 속도를 각각 마,。이라고 하자. 질점 C 의 속도방향 
은 (그에서 A 에로 향하며 그 속도는 z 노 로 하자. 그림 2-4-4 에 
표시했 다. 끈 A ， B 방향에 서 두 
질점 A , B 의 속도는 같고 BC 
방향의 두 질점 B , C 의 속도도 
같다. 그리하여 

v x cos a + v 2 sina = v cos a, 
cos a -v 2 sina = v c cos a 

AB 에 수직인 방향에서 두 질점 B , C 의 총운동량은 
»?(” +z 노 ) sin 幻 cosa = 0 
우의 세 식을 련립하면 

_ vcos 2 a _ v . _ 매노 2 幻 ; 

Vq l + 2sin 2 a’ Vl l + 2sin 2 « * l + 2sin 2 ar 

그러므로 계의 총운동량은 



그림 2-4-4 


P = m(v + 2v t +v c ) = 


4mv 

l + 2sin 2 a 


총운동에네르기는 


Ek = I 一 2 + 2 비 2 + 2 均 + 년) = 1+ 2 2: a 
14. 그림 2-4-5 의 기에 보여주는것처럼 질점과 고리가 A 점에서 



그림 2-4-5 


고리안벽 은 매끈하므로 고리 와 질점사이 의 호상작용힘 은 고리 
의 반경방향으로 향한다. 그러 므로 부딪 치 기 전과 후에 질 점 의 
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원둘레 접선방향의 속도변화는 없다. 험성충돌을 하므로 그 충 
돌곁수는 1이다. 그러므로 질점과 원고리가 충돌할 때 원고리 
의 반경방향에서의 상대속도의 크기와 방향은 변하지 않는다. 
그림 2-4-5 의 l 에서 보여주듯이 직각자리 표계를 설정 하고 7 
축을 OA 방향으로 하게 하자. 하는 질점이 부딪치기 전 원고 
리에 대한 상대속도이고 v 2 은 질점이 부딪친 후 원고리에 대 
한 상대속도이다. 앞에서 서술한것에 의해 아,。의 두 자리표 
축에 대 한 성 분량의 크기 관계 는 와 v 2y 같고 자；^ 와 v 2x 
가 서로 갈다. 여기서 쉽게 알수 있는것처럼 그림에서 a = p 
이다. 이에 근거하여 질점과 고리의 충돌에 대해서는 아래의 
결론이 떨어진다. 

고리 는 오직 병 진운동만 하며 회 전운동은 하지 않는다. (고리 가 
받는 충돌힘의 작용선이 고리중심을 지나기때문이 다.) 

고리 에 대해 상대적으로 보면 질점 이 충돌할 때 반사각은 입사 
각과 같다. 질점이 고리의 P 점으로 입사하고 또다시 P 점에서 
나올 때 질점의 충돌현상은 고리에 대해 상대적으로 보면 반사 
각이 입 사각과 같다는것 을 만족하며 질점 이 고리안에 서 Ml 
충돌할 때 지나간 로정은 원고리에 대해 본다면 ( W +1) 개의 
변을 가진 바른다각형을 만든다. 질점이 P 점에서 원고리에 입 
사할 때 의 속도를 PO 이 라고 하자. ~ 과 PO 방향사이 각을 산 라 
고 하면 앞에 서 부터 알수 있는것 처 럼 2 산 는 바른다각형(〜+1) 
의 내각으로 되는데 즉 

N + l -2 N -1 

— -71 = - 71 , 

N + 1 


26 = 


_ AT + l'2" - 2" _ 7V + 1 

또한 그림 2-4-5 의 도 에 서 v N 은 질 점 이 고리안에 들어 온 후 
고리 에 대 한 상대 속도이 다. 의 크기 와 … 은 갈으며 z 、 과 
OP 사이 의 각은 分 이다. 과 이 OP 에 수직 인 방향의 성 
분량은 갈다. 또한 동시에 전체 충돌과정에 고리는 회전운동을 
하지 않는다. OP 방향은 책상면에 대해 상대적으로 볼 때 변화 
를 일으키지 않는다. 우의 두 설명과 운동량보존법 칙 에 근거하 
여 다음의 판단을 내릴수 있 다. 

질점이 고리에서 튀여난 후 고리의 OP 방향에 수직인 운동량 
은령이다. 
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※ 이 판단의 근거는 질점이 고리에서 튀여난 후 고리의 OP 방향에 
수직인 방향에서 책상면에 대한 상대속도는 령이 아니며 책상면 
에 대해 상대적으로 본다면 질점이 고리에서 튀여날 때 고리와 
질점이 OP 방향에 수직인 총운동량은 질점이 고리에 들어설 때 
01^1 수직인 방향에서의 운동량과 같지 않다. 이것은 운동량보 
존법칙과 서로 어긋난다. 

즉 질점이 고리에서 튀여난 후 고리에서 op 방향에 수직인 속 
도는 여전히 령으로 되며 질점과 고리가 여 러번 충돌한 총효과 
는 질점과 고리가 op 방향에서만 작용한다는것과 맞먹는다. 
고리에 대해 본다면 질점의 op 방향으로의 속도성분량 
(化 cos 산 )과 고리 가 험성 충돌을 하는것 으로 본다. 핍성충돌에 
대 한 모형 으로부터 고리가 얻는 속도는 

아 2，— = 하 sin 으 
M + m M + m N +\ 

이것은 질점이 고리를 벗어난 후 고리중심의 책상면에 대한 상 
대속도이며 그 방향은 P ◦의 련결선인데 근에서 O 에로 향한다. 
15. 미끄러운 물체와 상자벽이 /번째 충돌한 후 미끄러운 물체와 
상자의 땅면에 대 한 상대 속도는 각기。와 M 이 다. 

V 0 의 방향을 정 방향이 라고 하고 미끄러 운 물체 와 상자를 하나 
의 계로 보면 충돌전과 후의 운동량은 보존된다. 

/ = 1 일 때 my 0 = »«가 + mw 이 다. 

또한 충돌결수에 대한 식 

e= v 1 ~v^ = _u~v L _ 

^10-^20 

으로부터 어 - Wl =ey 0 을 얻는다. 이 식을 풀어서 
어 =1(1_句아)， «i =-(! + #%： 

을 얻고 갈은 방법 으로 / = «일 때 

mv 0 = mv n + mu n 

Vn~ u n= -«„-! = ••• = (~e) n V 0 

을 엄으며 이것을 풀면 

v n =^[l + (- e ) n ] v 09 u n =^[ l -(- e ) n ] v 0 
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을 엄는다. 미끄러운 물체와 상자가 «번 충돌한 후 총운동에 네 
르기는 

E Kn | mv 2 0 (1 + e 2w ) 

계가 잃어버린 운동에네르기는 

I 낸 Kn = EKQ _ E Kn =^ mv ^ + e 2n ) = ^mvl — 

문제의 의미로부터 스^ l <0.4, 1 —^<0 A — n <4.6 
e ko 2 

이로부터 계가 손실한 총운동에네르기는 처음 운동에네르기의 
40%보다 작아야 한다. 

미끄러운 물체와 상자가 충돌한 수는 4보다 많아서는 안된다. 

제5장. 천체의 운동 


4) 

를이방향: 위성의 고도를 낮추면 위성이 지구에 대하여 상대적 
으로 동쪽으로《떠간다.》고 볼수 있다. 즉 지구의 자전보다 더 
빠르며 회전주기는 좀 작아전다. 따라서 반경을 감소시켜야 하 
는데 먼저 아래로 고도를 조절하고 동경 128°에서 다시 우로 
고도를 조절해야 한다. 

1 ) 

풀이방향: 만일 련속체 라면 고리안의 매 개 점 의 각속도는 반드 
시 같다. 즉 v = coRccR 

만일 위성들의 집합체 라면 고리안의 매 위성의 향심력은 만유 
인력 에 의해 계 산된다. 

뿌 = 쁘，사丄 

R 1 R R 

4) 

를이방향: 운동의 합성 과 뉴론의 운동법 칙 을 고려할것 



풀이방향: 행성의 질량 M, 위성의 질량은 m , 행성의 반경 R 
라고 하면 위성이 행성주위로 운동할 때 


^L = mM.R 

R 2 [T ) 


또한 행성의 밀도는 p = — = ^ 

V GT 2 

따라서 Pa - Pb =^2 

5 . 두 별의 질 량을 각각 M x , 이 라고 하자. 

그러 면 모두 련결선우의 어 떤 점둘레 로 주기 가 T 인 원운동을 
한다. 별 1과 별 2에서 그 점 까지의 거 리는 각각 &와 £ 2 이 다. 
만유인력법칙과 뉴론의 제2법칙 및 기하학적조건으로부터 


G 




Zj + Z 2 = /? 


이 식들을 련립하여 풀면 


M l +M 2 


4 行 2 R 3 
GT 2 


6. 사람들은 원고리형의 우주촌의 변두리에서 생활한다. 사람에 
대한 변두리의 맞선힘이 향심력으로 되며 이 크기는 사람이 땅 
면우에 서 받는 중력 과 같다. 뉴론의 제 2법 칙 에 의하여 


따라서 


mg = m (2; r«) 2 r 


나 、 『 5xl(rV1 

7. 문제에서 용수철저울로 재여 얻은 물체의 무게 ，와，'는 실 
제상 용수철저울로 읽은 수자이다. 즉 용수철의 핍힘 이 다. 행성 
의 두 극에 서 물체 는 만유인 력 자!과 용수철 저 울의 험힘 ，의 
작용을 받는다. 이곳에서 물체는 회전운동을 하지 않고 정지상 
태에 있으므로 


f o1 = w = g 


M • m 
R 2 


(식에서 M 을 행성의 질량, m 은 물체의 질량，요 는 행성의 


반경 이 다. ) 
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또한 


M = pV = p 


4ttR 3 


P = 


3W 


AttGRth 

행성의 적도위 치 에서 물체는 만유인력 과 행성의 자전운동 
에 따르는 용수철 저 울의 험힘，' 의 작용을 받는다. 따라서 
4 行 2 R 

또한，인 =，이 므로 


F 인-神": 


m 미 , \n 2 D D (W-W')T 2 

W-W -m ― —R —> mR = - - 은 —— 

T 2 \n 2 

우의 매 식을 정돈하면 

mn 

p ~ GT 2 (W-W') 

를 얻는다. 

8. 3 946±1'0, 1.5X10 6 
풀이 방향: 

1) 문제에서 《 게모양별구름》으로부터 지구까지의 거리가 5 
OOOly 이 라는데 대 하여 주의한다. 

2) 《게모양별구름》의 펼친각도라는 의미는 지구상의 관찰자가 
《게모양별구름》의 직경을 바라보는 각도이 다. 

9. 땅면우에서 시험할 때 용수철의 됨성자리에네르기는 원뿔체의 
운동에네르기로 전환된다. 그러므로 압축된 용수철의 자리에네 
르기는 


E P =^ mv z 0 

이 다. 만일 분리 되 기 전 궤 도우에서 로케트의 운동속도를 V , 
분리된 후의 로케 트의 속도를 v [, 원뿔체 의 속도를 며라고 하 
자. 력학적에 네 르기보존법 칙 과 운동량보존법 칙 에 의하면 
(M + m ) v l = Mv [ + mv ' 2 , — (M + m)vl = —Mvf + — mvf 
이로부터 
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z ; 상대 = v \- V2 + =5.6 m/s 


^nG 4; rx 6. 67 x 10 一 1 


= 1.27 xl 0 14 ( kg / m 3 ) 


V 4 x 3.14 xl .27 xl 0 14 

하 가 m 2 주위 로 반경 이 / 인 원운동을 한다고 생 각하자. 
m 2 은 원의 중심 이 다. 두 질점사이 에 만 a . _ . 
유인력이 작용하므로 쌔 는 태양계의 행 시、、、广 


성의 운동과 같이 볼수 있다. %가 점 
A 에서 속도가 최소로 되고 점선을 따라 
타원운동을 한다고 보자. 이때 m 2 은 초 
점인데 그림 2-5-1 에서 보여주었다. 원 
운동과 타원운동의 주기 를 각각 T 와 T ' , 
긴 반경을 각각 /，/'라고 하자. 

케플레르의 제3법칙 

T =T ~F 


원의 반경과 타원의 


로부터 애 가 점 A 에서 속도가 령 으로 될 때 /' — 1 - 

Wl 가 점 A 에서 »? 2 까지 운동하는데 걸리는 시간은 t = T '!2 
>. 또한 에가 원운동할 때 향심력의 작용을 받는다. 

ᅲ ^ m , m 7 ᅩ An 1 . T 2 An 1 
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따라서 



그러므로 


T ' = 2 kI '^ 


y ] Gm 2 


T ' 

，= Y = 


■r 



1.36 x 10 8 ( s ) 


12. 미 싸일 이 우로 올라가는 최 대 높이 를 A 라고 하자. 
력 학적 에 네 르기 보존법 칙 에 의 하면 


v \ mv l 


쓰느 + 스빼2 

R + h 2 


이 성립한다. 

미싸일의 운동은 케플레르의 제2법칙을 따르며 미싸일이 최고 
높이에 올랐을 때 그 속도방향은 미싸일과 지구중심을 련결하 
는 선에 수직이다. 그러므로 / sin a = ( 次+ 쇼片 sin 90° 를 풀면 
h = Rcosa 이 다. 

13. 1) 쌍둥이별이 그것들을 련결하는 선의 중심주위로 원운동을 


한다. 운동속도를 ^ 라고 하면 향심 가속도는 다음의 방정 
식을 만족한다. 


부 = 년 



그 주기는 


누 


2) 관측결과로부터 별의 운동주기는 


나 7 가 

이것은 쌍둥이별계 가 받는 향심 력 이 자체의 끌힘 보다 크며 
결과적으로는 중심으로 향하는 그 어떤 다른 힘을 받는다 
는것을 말한다. 문제의 의미를 보면 이 작용은 골고루 분 
포된 검은구멍으로부터 온다. 구안에 고르롭게 분포된 검 
은구멍 의 쌍둥이별계 에 대 한 작용은 질 량이 구안에 포함한 
검 은구멍 의 전체 질 량 M ' 와 갈으면서 중심 점 에 위 치 하고 
있는 질점 의 작용과 맞먹 는다. 검 은구멍의 작용을 고려한 
후 쌍둥이별의 속도 즉 관측된 속도는 乂 이 다. 그러 면 
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14. 


„ vl GM 2 ^ MM' G(M + M') 

M-^- = — — + G - 子 나 y 0 =J」_7 -- 

L/2 L 2 (L/2) 2 V 2L 

자리 길 이 일 정 할 때 주기 와 속도는 거 끌비 례 하며 이 로부터 
1 _ 1 1 
vrwv 

이고 나아가서 

4 

이 다. 구하려는 검은구멍의 밀도를，라고 하면 


I - 


N-l t/r 3(N-l)M 

- M 나 p = — - 4 -— 

4 2 t £ 

1) ^《이이므로 우주비 행선은 일정한 속도로 지구주위 로 
운동하며 위성의 운동은 우주비행선의 
지구에 대한 원운동과 위성의 

우주비행선에 대한 원운동의 합성이다. 

그림 2-5-2 에 보여주었다. 짜에 

대해서 


-%=누 





'에 대해 

① 써 1 와 함께 지구주위로 운동한다. 

F 


이므로 


F f = 


F 2 -= m 2 co 2 (R-L cos a) 

cos a 


P S 2 




웃식으로부터 

F = | 厂 g2 - m 2 公 ) 2 {R-L cos 公 )] cos a = 3m 2 切 2 L cos 2 a 
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@ 우주비행선주위로 운동할 때 접선방향의 각가속도를 P 
라고 하면 

F" = Ftma 

그러므로 

m 2 Lp = -F tan a = 3m 2 a> 2 L sin a • cos a 

이로부터 


P + 3m 2 ct) 2 L sin a - cos a = 0 
a 가 상수라면 ，= 0 이 다. 

즉 sinar = 0 일 때 a 0 =0 혹은 a 0 =Ji 

cosa = 0 일 때 혹은 아) 


2) 만일 힘모멘트 M = Ftma L 의 +， 一부호의 변화와 
( a , - a Q ) 의 부호의 변화가 반대로 된다면 평형상태에 
있게 된다. 대응되는 변화로부터 0， ;r 각을 취할 때 
평형상태로 되고 tt /2 와 3? r /2 를 취함 때 비평형상태에 
놓인다. 

15. 지 구와 씨리 우스별，씨리 우스별 
과 같이 도는 짝패별 의 운동자리 
길을 그림 2-5-3 에 보여주었다. 

씨리 우스별 의 질 량을 M, 같이 
도는 짝패별의 질량을 m , 그의 
거 리를 a 라고 하자. 

그림 에 서 이，心 은 각각 씨리 우 
스별과 그와 같이 도는 짝패별들로부터 그것 들의 질 량중심 C 
까지의 거 리 이다. 씨리우스별이 C 주위를 돌 때 그 향심력은 
씨리 우스별 과 그와 함께 도는 별사이 의 만유인 력 에 의해 생 긴 
다. 

각속도를 ©라고 하면 



GMm 

(«i+a 2 ) 2 



그러므로 
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J .2 _ 4ᄄ 2 公 t (이 + 公 2 ) 2 

Gm 

또한 그림으로부터 알수 있는것처럼 

a i _ a i + R o 

tan a tan (幻; + J 3) 

a , ，가 다 작으므로 


따라서 


tana « a , tan(a + J 3 )^a + J 3 

r, 9Qo 

a, = —R. = —^ — R 0 = 6 . 12R 0 
1 p 句 0.376° 0 0 

나 M 

ma 2 = Ma x —> a 2 = —— a x 
m 

Ti _ 6.12 3 xA^ 2 (rn + M) 2 R 3 0 
_ 


또한 지구가 태양주위로 공전할 때 반경 이 R 0 , 주기 7；= la 이 
라고 하면 

G-M n m 4 __ ( 2 k ^ 2 n 

바뿐 

GM 래 

나아 가서 


r 0 2 1 m 3 1 

T 2 _ 6.12 3 (m + M ) 2 M 래 
웃식을 풀면 


23 (w + M 래) 2 = 250 


m 3 
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제 6 장. 물체의 평형 


1. 3) 

물이방향. 전체 과정에서 반구의 작은 구에 대한 맞선힘 꼬과 끈 
의 작은 구에 대한 장력 r 의 합력은 변하지 않으며 이 합력 t 
와 꼬은 닫긴벡 토르3각형 을 형성한다. 그림 에서 우에서 서술한 
벡토르3각형과 류사한 3각형을 찾을수 있는데 이 3각형의 3개 
의 정점은 각각 고정도르래，작은 구와 반구의 중심이다. 닮음3 
각형의 비례관계를 리용하여 풀수 있다. 

2. 3) 

를이방향. A 와 묘의 공통의 중력 중심 이 책 상의 변두리 를 벗 어나면 
안된다. 

3. T) 

풀이방향. a 와 b 를 고찰대상으로 하고 평형원리를 리용하여 구할 
수 있는 정확한 도형은 1밖에 없다. 

4. 1) 그림 2-6-1 과 같이 A 위치에서 최 

소한의 힘을 가하려면 힘의 방향 
은 AP 에 수직 이 며 이 렇 게 하여 야 
힘의 팔이 가장 크다. r = 2 A 이므 
로 기하학적관계로부터 

ZPAO = 30°, ZPOB = 60° 이 다. 

만일 원기둥체가 P 축주위로 굴러 
올라가게 하자면 이때는 땅면의 
원기 둥체 에 대 한 맞선힘 이 꼬 = 0이 다. 이 때 장력，와 중력 
의 점 근에 대한 힘모멘트들이 평형을 이루므로 이로부터 
mgrsin 60° = F _2 rcos 30° 

따라서 

F = 2.5x10 2 N 

2) 원기둥체에 대한 계단의 작용힘을 /라고 하자. 운동하기 시 
작했을 때 /와 중력 mg 및 장력 F 의 세 힘 이 평형을 이 
루머 반드시 한 작용점을 가전다. 

이로부터 힘 /의 방향은 PA 의 방향이다. 즉 힘 /의 방향 
과 F 의 방향은 수직 이 다. 
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그러므로 /의 크기는 중력의 AP 방향성분힘과 같다. 즉 
f = mg cos 30° 

/ = 4.3 x 10 2 N 

5. 날수 있는 림계속도는，= (?를 만족해야 한다. 즉 

CSv 2 =mg 나 v = ]j 돌 0 、反 
타조가 나는데 필요한 최소속도 Z 7 는 

녜、函 = 5 

즉 

v' = 27. 5m/s 

그러므로 타조는 날수 없다. 

6. 1) 연마반이 정지했을 때 막대기 AB 의 작업대상을 하나의 물체 

로 보면 그것이 받는 외력은 축 A 에 대하여 힘모멘트를 가 
진다. 즉 중력의 힘모멘트 

(m l +m 2 )g^ 

연마반의 공구에 대 한 맞선힘의 힘모멘트는 

凡의 힘모멘트는 ， B / 이다. 힘모멘트의 평형조건으로부터 

F 0^ = ( m l +m 2)g^ + F Bl 一 에 ^) - Ol 쐬 

수값을 넣 으면 凡 = 4(別 이 다. 

2) 연마반이 회전운동할 때 중력과 맞선힘 馬 의 힘모멘트외에 
도 공구에 대한 마찰력의 모멘트 쳬 작용한다. 

힘 모멘트의 평 형조건으로부터 

F 0^ = J uF 0 d + ( m l +m 2)g^ + F B l 

를 풀면 

f b =\ 1，0 - («1 + m 2 )d-/^oy 
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수값을 넣으면 



i ^=30 N 

그림 2-6-2 와 같이 3차원자리표계를 택하고 ABCD 를 자리표평 
면으로 하면 Oz 축은 ABCD 평면에 
수직 이 다. 물체 가 경 사면 에 서 등속 
직선운동을 한다면 그가 받는 외부 
힘들의 합력은 령으로 된다. 3차원 
자리 표계 에 서 힘 을 분해하면 

ABCD 평면에 있는 모든 외부힘들 
의 벡 토르합은 령이 므로 물체 는 F 
와 Gsin 산 의 합력방향으로 1 



담 2-6-2 

미끄러 진 다. 그리 고 마찰력 


f = ^F 2 + {GsmOf =5yf2N 
，와의 사이각은 135° 이다. 

8. 그림 2-6-3 의 가에서 끈 OA 의 장력 이 7 ； 에 이를 때 끈 OB 의 
장력은 이미 r 2 보다 커지게 된다. 이것은 문제의 요구에 맞지 
않는다. 왜냐하면 OA 의 장 
력 이 7 ； 에 이르기 전에 수 
평방향의 끈 OB 가 이미 끊 
어지기때문이다. 그림으로 

부터 _ [ 

收 2 -마 G n ； _ 

이런 조건하에서〔©의 장 그림 2 - 6 - 3 



Ti 


력이 최대값에 이를 때 산는 이미 최대값에 도달해있다. 

.선 

G 


多최 = 


다음으로 그림 L 에 보여주는 다른 한 가능성 은 
卜화 <G 

인데 끈 OB 의 장력이 r 2 에 이르기 전에 OA 가 먼저 끊어진다. 
따라서 끈 OA 의 장력 이 7； 일 때 산는 최대값에 이론다. 

0 노 = cos - 1 — 

시 T 

9. 저울의 구조는 그림 2-6-4 와 같다. 저울의 걸개 B 로부터 손잡 
이까지의 거리는 d , 령표시점 A 에서 손잡이까지의 거리는 / 0 , 
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최대눈금 D 로부터 손잡이까 
지의 거리는 /, 저울대와 저 
울걸 개 가 받는 중력 을 P 라고 
하면 저울이 수평을 이루었을 
때 i 3 의 손잡이 에 대 한 팔의 
길 이는 美 이다. 저울추의 질 
량을 m , 저 울의 최 대측정량을 M 이 라고 하자. 빈 짐 상태 에 서 
평형을 이룰 때 

, T r „ , , Md 

Mgd = Pd 0 + mgl m = - 

/ 0 +/ 

10. 그림 2-6-5 의 자에 보여준것처럼 쇠고리의 반경을 표라고 하 
자. 쇠 고리 에서 임의의 토막구간 ᅀ/을 취 하면 그의 질 량은 



그림 2-6-4 



Am 이 받는 힘 은 아래 와 같다. 

원뿔면의 맞선힘 N, (그 방향은 원뿔면에 수직 이다.) 중력 
Amg 및 A / 의 두 끝이 받는 장력 은 T 이 다. 그림 6-5 의 L 와 
같이 A / 의 쇠 고리 중심 에 대 한 펼 친 각은 Atp 이 다. 그러 면 


2rsin^ = ATcos| 


ᅀ/ 이 아주 짧으므로 A 티도 아주 작다. 그러므로 


를 넣으면 


sin 


A(p _ A(p 

y 1 一 


복 
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토막 ᅀ/은 힘평형을 이루므로 


우의 두 식으로부터 


쇠고리의 장력은 


加!으 = 쓰 H 

2 m(p 2 nT 


. 나무를 쌓아서 문제의 그림 2-6-6 과 같은 구멍이 있는 다리를 
만들 때 다리구멍의 높이 요 = 10/?- 쇼 = 9/? 이다. 최대너비 쇼는 
아래와 같이 구할수 있다. 쌓은 나무토막들이 미끄러우므로 제 
일 웃층의 나무토막들사이에는 수평방향의 호상작용힘이 없어 
야 하며 기타 매 나무토막들사이에도 Aoc „ 

수평방향의 작용힘이 없어야 한다. n ~j 卜 

번째 나무토막 끝점과 « + 1 번째 나무토 „ 「뉴—— 石」 
막끝점사이 거 리는 Ax „ 이 다. «번째 나 »+1 I IA 

무토막우에는 모두 H -1 개의 나무토막 I 

이 있는데 중력의 합력의 작용선을 n G (/l _ 1)G 

번째 나무토막의 모서 리 B 점의 왼쪽 혹 그림 2-6-6 

은 B 점을 통과한다. 그렇지 않으면 우 
의 나무토막들이 평형 을 이룰수 없다. 지지점사이거 리 " 가 가 
장 큰것을 요구하므로 중력의 합력은 점을 통과해야 한다. 
n + 1 번째 나무토막의 모서 리 A 를 지지 점 으로 잡으면 «번째 나 
무토막의 힘모멘트의 평형조건은 

( n - l ) GAx „ = G ^- Ax^j 

식 에서 G 는 매 나무토막이 받는 중력 이다. 이 식을 풀면 
A L 2 h 
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= 1.258 


S _11.32h 
~H~ 9h 

12 . 부표가 평형위치에서 미소각 a 만큼 벗 
어 났다고 하자. (그림 2-6-7) 아래결구 
의 곡률중심 O 를 기준점으로 잡았다고 
하면 전체 부표계(부표와 막대 기 ) 는 두 
개의 힘모멘트의 작용을 받는다. 

중력 m lg 의 O 점에 대한 힘모멘트는 

Mj = m^giR - ♦) sin 幻 : 

중력 m 2 g 의 ◦점에 대한 힘모멘트는 



그림 2-6-7 


M 2 = m 2 g(R - 농 ) sin 公 

전체 힘모멘트는 

M = M X + M 2 = - —) sin a + m 2 g{— - R) sin a = 


= K4 


R~ 


m l h + m 2 l 


\{m x + m 2 )g sin a 


= R-- 


2(m! + m 2 )J 
m x h + m 2 l 
2{m x +m 2 ) 

M = x{m l +m 2 )gsin« 

따라서 x >0 인 때 M >0 

전체 힘모멘트는 되돌이힘모멘트이 며 안정한 평 형상태 에 놓인 
다. x <0 인 때 M <0 이다. 전체 힘모멘트는 기울어지게 하는 
힘모멘트로 되 여 불안정한 평 형 상태 에 놓인다. 
x =0, M =0 인 때 전체 힘 모멘트는 령 으로 되 여 중립평형 에 
놓인다. 

13. 수평으로 된 호수바닥에 매 변의 길이가 £인 바른6면체의 물 
체가 있는데 그 질량분포는 고르로우며 밀도는 사 이다. 물체의 
오른쪽 측면에 속도가 I ；인 물흐름이 이 측면에 수직 으로 왼쪽방 
향에서부터 온다고 하자. 이 물흐름이 오른쪽측면에 주는 힘을 
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，라고 하면 물체는 물의 뜰힘 幻와 중력 G 
의 작용을 동시에 받는다. C 는 물체의 중 
력 중심 이 다. (그림 2-6-8) ，의 작용은 물체 
를 움직이게 하는 점이다. 그리고 G 와 Q 
의 합력 P 는 아래로 향한다. 강바닥의 물 
체에 대한 맞선힘은 



N = P = G-Q 


강바닥의 물체에 대한 미끄럼마찰력은 
f = juN = M ( G - Q ) 

만일 물체가 움직이지 않는다고 하면 
F < m ( G - Q ) 

여 야 한다. 문제에 이미 주어 진 조건에 따라 
f = icv 2 l 2 a 는 비례 결수) 
물의 밀도를，이라고 하면 

P = G-Q = ( p - p 0 ) gL 3 

이것을 정 리하면 


kv 2 L 2 
즉 L > 


따라서 물체의 중력은 G = pgL 3 > 


M(P~Po)g L3 

kv 2 

M ( P ~ Po )8 

pk 3 v 6 


M 3 g\p~Po ) 3 


으로 표시할수 있 다. 이 제 


C = 


PK 3 

M 3 g 2 (P~Pof 


으로 표시할수 있다. 이 식으로부터 G < C ， 인 물체는 이 러한 
물흐름의 충격 을 받으면 밀 려가게 된 다. 즉 물속에 서 물흐름때 
문에 밀 려가는 물체 의 무게 는 물흐름속도의 6제 곱에 비 례한다 
는것을 알수 있다. (류체 력 학에는《물의 흐름속도가 «배 증가 
하면 그 물흐름에 의 해 밀 려가는 물체 의 무게 는 « 6 배 로 커 진 
다. )라는 법칙이 있는데 우의 결론은 이 법칙의 내용을 반영하 
고 있다.) 
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13. 얇은 관의 마개를 뽑은 후 얇은 관의 아래단 A 위 치 에서의 
요소액 체토막이 웃쪽과 아래 쪽에 서 받는 압력 은 그림 2-6-9 
와 갈다. 웃쪽의 압력은 
Pk=Po + Pxg{H +1) 

이고 아래쪽의 압력은 h \ 

Pl = P 0 + p l g{H + l ) 」 

이다. 

여기서 사은 대기압이다. ， 2 >A 이 
므로，>빕이 다. 

이것 이 관안의 밀도가 큰 액체를 관 그 K 2-6-9 

밖을 밀어내는 작용을 한다. 관이 대 

단히 가늘고 또 웃쪽과 아래 쪽의 압력차가 크지 않으므로 각종 
내부마찰 등의 영향하에서 밀도가 큰 액체는 서서히 흘러나간 
다. 작은 용기안의 액 체변은 계 속 아래 로 내 려가서 얇은 관의 
A 점에서의 웃쪽과 아래쪽의 압력이 서로 같아지면 밀도가 큰 
액체는 계속 흘러나가지 않는다. 작은 용기의 자름면적이 큰 
용기보다 훨씬 작다는것에 주의를 돌리며 큰 용기의 액체높이 
는 변하지 않는것으로 볼수 있다. 평형을 이루었을 때 작은 용 
기 안의 액 체 면은 사 만큼 내 려간다. A 끝에 서 웃쪽의 압력 은 
p ' a \ = p o + PiS( h - ᅀ文 + /) 

아래쪽의 압력은 /^三사 + 凡^分 + 사으로 된다. 

Pai = Pai 로부터 

p 2 g ( H-Ax + l ) = p lg (H + l ) 

Ax = P2 ~ Pl (H + l ) 

Pi 

그러므로 처음에 작은 용기 에서 흘러 나오는 액체질 량은 
Am t = p 2 AxS = ( p 2 - pi )(H + l)S 
이 러 한 평 형 은 불안정 한것 이 다. 

액체안에서의 미세한 요동은 관안의 밀도가 큰 액체를 웃쪽으 
로 미소량 x 만큼 올리 밀게 한다. 그림 에 서 보여 주듯이 웃쪽 
압력은 P ：= P ^- p 2 gx 
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아래 쪽의 압력 은 /겐= 夕노 - A 多이 된 다 

(여 기서 다시 아래와 같이 근사적으로 취급하자. 얇은 관의 자 
름면적은 "보다 훨씬 작으며 얇은 관안의 밀도가 큰 액체가 작 
은 용기로 다시 흘러들어온 후 작은 용기의 액체면의 높이는 
거의 변하지 않는다.) 

= P " a \■> 广2 > A 이므로 ])x <• Px 

이것은 얇은 관안의 밀도가 큰 액 체는 줄곧 되돌아 올리호른다 
는것을 보여준다. 밀도가 큰 액체면이 올리흘러 얇은 관의 꼭 
대기 묘에 이른 후 밀도가 작은 액체는 우로 떠오른다. 이것은 
작은 용기안의 전체 적 인 액 체 면의 높이 를 부단히 증가시켜 얇 
은 관의 아래쪽과 웃쪽의 압력이 같아지면 흐름이 정지된다는 
것 을 의 미 한다. 즉 Ps = Pb 이 다. 이 후로 부단히 순환이 진행 
되는데 작은 용기의 밀도가 큰 액체가 전부 빠져 큰 용기의 밑 
부분에 쌓일 때까지 진행된다. 작은 용기안에 밀도가 작은 액 
체로 결국 바뀌여진다. 계전체의 에네르기가 최소상태에 이르 
게 되여 안정한 평형상태에 이르게 된다. 

이러한 순환과정에서 작은 용기속에 들어가는 밀도가 작은 액 
체의 임의의 질량，와 용기에서 빠져나가는 밀도가 큰 액체 
의 임의의 질 량 을 계산하자. 매번 밀도가 작은 액체 가 작 
은 용기 에 들어가는 시 각에 P' ak =P"ak 이 다. 이 작은 용기 에 
A 자만 한 높이의 밀도가 작은 액체가 흘러들어온 후 얇은 관 
의 끝 B 점에서의 웃쪽과 아래쪽의 압력을 같다고 하자. 즉 
P'ak - fhgl + Pig^k = p "ak - PS 

따라서 

^k={p2-pl)gH Pi 
ᅀ자 = Pl^kS = (Pi - PlVS 

또한 매번 밀도가 큰 액체가 작은 용기에 흘러나가는 시각에 
^Bn = Pm 

이다. 

작은 그릇안의 밀도가 큰 액체의 높이가 Ax „ 만큼 감소한 후 
얇은 관의 끝에서의 아래쪽과 웃쪽의 압력 이 같다고 하자. 즉 
^Bn + Plgl - fhgl 公 n = Z^Bn + Plgl 
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따라서 


ᅀ ' ={P2-P\)gll P2 
Am„ = p 2 AxJ = {p 2 - a )IS = Am k 
나무굴대의 질량을 m, 벽면의 
맞선힘 과 마찰력(웃쪽) 을 N U 
Fi, 나무판의 맞선힘과 

마찰력 을 N 2 , 的이라고 

하자. (그림 2-6-10) 나무판과 
벽면의 사이각을 산 라고 하자. 

나무굴대의 평형조건식은 
드림선방향에서 

F l + N 2 sind + F 2 cosO = mg ( 1 ) 

수평방향에서 

Ni=N 2 co 、 0-F 2 sin0 ( 2 ) 

F\R = F 2 R (3) 

나무굴대가 벽면에서 먼저 미 



끄러진다. 이때 



끼 =거 최 = M 끼 

(4) 


F，! - 戶 7 2 최 = fhN 2 

(5) 

식 

3에 의해 벽면에서 미끄러질 조건은 식 4 51 

^ 합쳐서 


jli x N x <iu 2 N 2 

(6) 

식 

2, 3，4로부터 



A 사 (1 + ju x sin 分 ) = N 2 cos 分 

(7) 

식 

6, 7로부터 



cos 分 ᄉ 1 • n 

-< —— + sm 分 

(8) 


Mi Mi 



= 1, // 2 =1/▲을 식 8에 넣으면 



V^cos 分 <l + sin 分 

(9) 


이것이 벽면에서 미끄러질 때 0가 만족해야 할 조건이다. 이 식 
으로부터 알수 있는것처럼 산 가 작을 때 이 식은 만족할수 없다. 
산 가 림 계 각 타 보다 커 야 발생 한다. 0 0 은 


yf3 cos ^ 0 ^1 + sin O 0 (10) 

을 만족한다. 이 식은 식 8이 같기부호를 가지는 경우에 해당 
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된다. 이로부터 알수 있는것처럼 이때에 최대마찰력이 림계상 
태에 놓이게 된다. 分 가 하)보다 작을 때 나무판에서 미끄러진 
다. 즉 나무굴대가 벽에서만 미끄러지고 나무판대기에서는 미 
끄러지지 않는다. 

1) 나무굴대가 나무판에서 미끄러질 때의 조건을 론의해보자. 
그때 

F 2 =F 2 ^=ju 2 N 2 (40 

F \< F ^= Ml N 〜 (50 

이때 나무판에서 미끄러질 조건은 

此 N 세 (60 

로 된다. 식 2，3, 4'로부터 尺!와 約의 관계는 

N' = N 2 (cosa - fj , 2 sin 多) (70 

식 6', 7' 로부터 

— cos 6>> —+ sin <9 (80 

ᆻ2 ᆻ 

이 식은 식 8과 반대된다. 

즉 나무판에서의 미끄러지는 0<0 0 일 때 발생한다. 0<0 0 
일 때 나무판에서 미끄러진다. 

2) 림계각 타을 구하자. 즉 식 10의 량변을 두제곱하여 cos ^ 0 
을 없애면 

2 sin 2 + sin - 1 = 0 (11) 

. Q Jl/2 ^o=30° 

sin 分 0 =<j n 

[-1 6» 0 =-90° 

그 풀이가 하 ^30° 일 때 식 10을 만족한다. 이 식 10이 
구려는 풀이 이다. 다른 풀이는 化=90° 인데 식 10을 만족 


하지 않으므로 버린다. 결국 산 = 15° ~30°일 때 나무판에 
서 미 끄러 진다. 分 = 30 0 ~ 60 0 일 때 왼쪽에 서 미 끄러 진다. 

3) 화살표의 회 전각을 구하자. 각이 15°, 30°, 60°일 때 나무 
굴대중심의 높이를 hi , h 2 , h 이 라고 하면 


그러므로 그림으로부터 
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AO = A !0 = h l =r co (명 -J = 7.57 r 
BO = B '0 = h 2 =r cos (위 = 3. 73 r 

CO = CO = h 3 = r cos (위 = 1.73， 

나무굴대 가 A 에서 묘까지 떨어질 때 시계 바늘방향으로 각 
。만큼 돌아간다. 

(p x = (Jt x —h 2 )lr = 3. 84rad = 220° 

묘에서 C 까지 떨어질 때 나무굴대는 나무판에서 시계바늘반 
대방향으로 此만큼 돈다. 

的 = ( 가 2 -切 =2.00rad = 115° 
r 

이 과정 에 나무판자체는 시계 바늘방향으로 30° 만큼 돈다. 
그러므로 화살표는 마지막으로 티 = 幻 -物+ 30° = 135° 를 자 
리키게 된다. 그러므로 화살표는 최종적으로 수직의 웃쪽으 
로부터 시 계 바늘방향으로 135° 돌아선것 을 가리킨다. 

제7장. 력학적진동과 력학적파동 


1. 3) 

풀이방향: 진동그라프에 서 A / 크기 를 선택하여 론의한다. 

2. 1) a , b 2) c 


풀이방향: 두개의 간섭성파동이 서로 만날 때 마루와 마루가 만나 
는 점，골과 골이 만나는 점은 모두 진동의 세기가 커지는 점들 
이다. 



풀이방향: 이 장치 의 등가흔들이(하나의 줄에 매 달린 구)의 길 이 


는 /sina 
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1) 石 (公 6 +公 5 + 公 4 -公 3 -公 2 -公 l)/。 2 


2) D 


if) 


少 Em] 


3) j = ^sin| 2 n f a 

5. 3) 

를이방향: 파동의 중첩은 파동에 참가하는 질점들의 변위，속도， 
가속도 등 벡토르의 합성이다. 먼저 두 파동이 P, Q, S 위치에서 
의 진동상태 를 판단하고 다음 벡 토르합성 을 진행한다. 

6. 풀이방향: 질점 보의 진동방향에 기 
초하며 파의 전파방향이 왼쪽이라는 
것을 확정하고 다음 문제에서 주어 - 
진 파의 속도，시간에 기초하여 파 - 
동이 전파된 거리를 구하고 나아가 - 
서 t =0, 5s 일 때의 파형의 그라프를 
그리면 그림 2-7-1 과 같다. 

7. 1) 진폭 셨 = 0.2m, 파장 A = 8m 

2) —/0가 한주기보다 작을 때 

전 파거 리 는 그림 에 서 2m 라는것 을 
속도가 




T[m] 


'4 2-7-1 


오른쪽으로 전파된다면 
알수 있다. 이로부터 


。 오 = oJo5 m/S = 4 °° m/S 

인 파동이 왼쪽으로 전파된다면 그림으로부터 6m 라는것을 
알수 있다. 이로부터 


=一-一 m/s = l 200m/s 
ᅨ 0.005 

3) 파동의 전파거리는 6 000m/sx0.005s = 30m 로서 3개의 파 
장보다 6m 더 길다. 그림에서 알수 있는것처럼 파동은 왼 
쪽으로 전파된다. 

8. 문제에서 서술한데 기초하여 진동자와 가림막은 모두 조화진동 
을 한다. 가림 막의 진동방정 식 은 x 1 = Jcos®/ (진동을 시 작한 순 
간을 /=0, 이 시각 가림막은 변위가 최대인 점에 위치하고 있 
고 cos 함수로 변위 를 표시할 때 그의 처 음자리 각은 령이 다. ) 로 
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표시하면 전동자는 가림막보다 시간 늦게 진동한다. 그의 진동 
방정식은 

x 2 = Acoso^Q-At) 

진동자의 그림 자가 가림막에 대 하여 상대 적 으로 운동하는 운동 
방정식은 


x 상 =-x l +x 2 = A cos cot + A cos co{t - At) = 

n t , aAt、. -coAt „ , . coAt . f 

= -ZA sm (公 分 — —)sin ―-— = ZA sm — 조 — sinl ^I 


이 식들로부터 그의 상대적인 운동도 역시 조화진동이라는것을 
알수 있으며 그의 진폭은 소상 복 S inf |이 다. 

교 = 10 cm , 셨상 =5 cm 

. . coAt . I 

. . sm - = ±— 

2 4 

1) 만일 sin—= -, ■^ = 쇼고 + (-1났따0만11丄,소£2이라면 
2 4 2 4 

A 다 = —\kn + (一1)오 arcsin—] = k + (一1)쇼 x 0 .08s 
co 4 

2) 만일 S in^ = -I 이 라면 우와 같이 
2 4 


A / 2 = yt -(- l)*x 0.08 s 
우의 두가지 경우를 종합하면 
ᅀ/ = 쇼 土 0.08( s ) 

문제 에서는 상>0일것을 요구하므 
로 문제의 답은 

ᅀ，= |灰 ±0.08| s , k&Z 

9. 진동자가 정지되 여 있을 때 위 치 O ' 를 
자리표원점으로 하는 자리표계를 설정 
하자.(그림 2-7-2) 외 부힘 이 진동자를 
x 만큼 변위 시 켰다고 하면 이 때 막대 기 
OAB 는 ◦주위로 각 산 만큼 돌아간다. 
만일 x 와 <9 가 최소값 즉 
;c — 0, 여 *0 이 라면 이때 두 용수철의 



그림 2 - 7-2 
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험 힘 은 각각 F x = k ' ad ， F 2 = k 2 { x - bd ) 

막대 기 (혹은 보) 의 평 형조건 으로부터 

F x a = F 2 b — k x ada = k 2 (x - bd ) b , 
... e _ k 2 bx 

k ' a 2 + k 2 b 2 

가속도를、이라고 하면 

F 2 = -mg = k 2 { x - bd ) = ma m 

分를 넣으면 

Lk 2 a 2 

a m = ~— 2 — -j-x 

m { k x a + k 2 b ) 


K k 2 

k ' a 2 + 灰 2 公 2 



진동자는 조화진동을 하며 그 주기는 


10. 흔들이의 주기공식으로부터 Toe 시임을 알수 있다. 승강기의 

가속도를 a ，추시 계 의 표준주기 를 T 0 이 라고 하면 승강기 가 우 
로 가속운동할 때 추시계의 주기는 

T,=T 0 

승강기가 아래로 가속운동할 때 추시계의 주기는 

t 2 = 

대칭성으로부터 승강기가속도가 우로 향해있는 시간과 가속도 
가 아래로 향해 있는 시간이 갈으며 그것을 / 0 이 라고 하면 추시 
계가 나타내는 시 간은 





이것은 추시계가 나타내는 시간이 실제의 시간보다 작으며 승 
강기운전공은 늦게 퇴근하게 된다는것을 보여준다. 
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ii . 수학흔들이가 작은 흔들이를 거치는 과정에 최대흔들이각을 e 
라고 하자. 력학적에네르기보존법칙으로부터 연추가 맨 아래점 
을 지날 때의 속도가 제 일 크며 그 속도는 

ᄍ o = 、 / 2 功 (i-cos 分 ) =2 、 / 京 ' sin! 

흔들이각이 작은 경우 


여기서 2는 진폭이다. 그러므로 


하) 


= ♦ 


2tcA 

~Y' 


2nA 


진주가 달려있는 수학흔들이 가 흔들거 리 는 과정 에 진주는 항상 
동일한 수평선에 놓여있게 되므로 연추가 맨 아래점을 통과할 
때의 속도는 v ， 진주의 속도는 v 12, 계의 력학적에네르기는 


보존되므로 


—mv 2 + — 



= zwg/(l-cos 分)， 


|2g/(l-cos^) 


2z， 0 


= 2 낸 


= 2^ = W5 = ^ r 
v v 0 2 


이므로 


7 시? 

12. 그림 2-7 - 3 에서 보여주듯이 1 과 2 층 
이 접하는 경계에서 굴절법칙에 의해 
sin _ 2v x 
sin 6 X v 1 

2 와 3 층이 접하는 경계에서 
sin 分 3 _ 3v t 
sin 分 2 2v 1 



그림 2-7-3 
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그러면 «-1 과 «층이 접하는 경계에서는 
sin 6 n _ nv x 
sin6>„_! («-l ) 어 

즉 

. ^ n . n n n-1 2 . „ 

sm 타 ! = — r Slfi - — 7 - 石 丁 sm 여 

«_丄 «_丄 n—Z 丄 

그러 므로 sin 多 „ =«sin 多 ! 이 다 . 

소리파가 매 층에 서 전파될 때 수평 방향의 변위 를 로 표시 
하자. 여기서 i = l, 2, •••, n 


/번째 층 에 서 는 sin 6, = , ᅀ而 r 

이 성 립 하고 sin 久 = « sin 여 와 련 립 하면 Ax ； = ^ S ^ n ᄅ 

1 - r sin d x 

/번째 층에서 Ax ,. 여 •() 일때 즉 이 위 치 에서 전반사가 발생할 때 
소리파는 땅면 방향으로 전파된 다. 이 때 


l-i 2 sin 여 =0, 


sin 分 i 


이 대 응된 다. 하=30° 이 므로 / = 2이 다. 

웃식으로부터 알수 있는것처럼 2와 3층의 경계면에서 소리파 
는 전반사되며 대칭성으로부터 소리파가 땅면의 요점에 전파될 
때 A 와 B 사이의 거리는 

L = 2(Ax x + Ax 2 ) = 2넜 (tan 30 。+ tan 60。) = d 

13. 먼저 굳은 강철틀을 연구대상으로 하자. (그림 2-7-4) 이 틀이 
정지상태에 있을 때 틀에 작용하는 매개 
힘의 회전축 C 에 대한 힘모멘트의 합은 
임의의 순간에 모두 령이 다. 어떠한 순간 
에 다람쥐 가 AB 의 중심 점 ◦로부터 ;c 만 
큼 떨어졌다고 할 때 다람쥐가 드림선방 
향에서 이 틀에 대한 작용힘은 다람쥐가 
받는 중력 mg 와 같다. 여기서 m 은 다람 
쥐의 질량이 다. 이 중력의 회전축 C 에 대 
한 힘모멘트의 크기는 mgx 이고 방향은 시 
계바늘방향이 다. 틀이 평 형 상태 에 놓이 도록 하자면 다람쥐 가 



”ng 

그림 2-7-4 
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반드시 틀 AB 에 수평방향의 힘 厂를 더 가해야 하며 이 힘의 
회전축 C 에 대한 힘모멘트와 드림선방향의 중력이 발생한 힘모 
멘트의 크기는 같고 방향이 반대여야 한다. 즉 다람쥐의 위치 
를 자리 표의 정 의 x 점 으로 보고，가 x 의 정 방향을 향한다면 
자리표가 부수일 때 F 는 x 의 부방향을 향한다. 이것을 그림에 
표시하였다. 또한 평형조건 


mgx = FI sin 60° = 국” 

을 만족한다. 식에서 /은 틀의 길이이다. 그러므로 



쥐가 수평방향에서 틀 AB 에 주는 힘은 쥐가 차지한 위치가 변 


하는데 따라 조절하여 F 


2mgx 

—W 


이 만족되여야 한다. 다시 다 


람쥐를 연구대상으로 하여 다람쥐가 운동과정에 드림선방향에 
서 받는 합성힘은 령이고 수평 방향에서 틀 AB 로부터 받는 힘 
은，이다. 뉴톤의 제3법칙으로부터 이 힘은，의 반작용힘이 


므로 


f ， = _2»^x 

V3/ 

다람쥐는 수평방향에서 받는 힘 ，의 작용하에서 ◦점을 평형 
자리로 하여 조화진동을 하며 그 진동주기는 

세 

이 식에서 

k = 2 주 — 

■n/3 / 

수값을 넣으면 r = 2.64 s 이 다. 다람쥐가 틀의 두 끝점 A 와 묘로 
이동했을 때 틀은 반대방향으로 운동하며 조화진동규칙에 따라 속 
도는 령이 다. 그러 므로 다람쥐 가 조화진동을 하는 진폭은 
A<l/2 = lm 

이 다. (진폭이 lm 이 면 다람쥐를 질점 으로 본것과 대응한다. ) 이 
상의 내용으로부터 다람쥐의 운동자리길 AB 에서의 운동은 AB 
의 중심점 ◦를 평형자리로 하고 진폭은 J < lm 이며 주기가 
2. 64 s 인 조화진동이 다. 
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14. 승강기가 a = 0 일 때 


kAL = mg, k = ^~ 

AL 

이므로 승강기가 a ,=0.5 g 로써 내려갈 때 중력가속도 
gl = g -0.5 g = 0.5 g 에 해당되며 방향도 아래로 향한다.(그림 

2-7-5) 이때 용수철의 연장길이는 ^ 1= ^^ = 0.5^ 

灰 



이때 진동의 평형자리는 용수철이 본래 길이로 놓여있을 때의 
^=0.51 인 자리 이 고 이 점 이 원점 아 지 로 된다. 아래방향 
을 자리표의 정의 방향으로 보면 진동을 시작할 때 처음자리가 
x ol =0.5 L , 처음속도 다 n =0 이다. 이것은 진동하는 물체가 최 
대 변위자리 에 놓여 있다는것을 말해주며 진폭 J =0.5£ , 진동주 
기는 



그러므로 f = ；r = 5 r 이다. 물체가 진동을 5번 한 후 최저점에 
있게 되며 이때 속도는 0이 다. 승강기가 a 2 =-0.5 g 로 내려갈 
때 중력 가속도 g 2 =1.5 g 에 해 당되며 방향은 아래 이 다. 이때 
용수철의 연장길이는 AL 2 =1.5 A / 이다. 이때 진동의 평형자리 
는 용수철의 본래 자리로부터 아래로 1.5 AZ 인 자리이고 이 
점 이 두번째 진동의 자리 표인 점 02이 고 아래방향을 자리 표 
의 정방향으로 보면 이때 진동이 시작될 때의 처음자리는 
x 02 =0.5 Ai , u 02 =0 이고 진폭은 乂 =0.5 AL , 주기는 
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승강기 가 정지상태 에서 0.5 g 아래방향의 가속도를 받고 어떠 한 
속도에 이르렀을 때 0.5 g 로 웃쪽으로 향하는 가속도는 승강기 
의 속도를 령으로 감소시킨다. 운동의 대칭성으로부터 승강기 
가 감속하는데 걸리는 시간도 모 이다. 그러므로 두번째 진동 
도 다섯번의 진동을 거처 마지막에는 처음진동자리에 멎게 되 
며 그의 진동그라프는 그림 2-7-5 와 같다. 

15. 1) 나무막대 기 의 자름면을 "로 표시 하자. 정지상태 로부터 나무 
막대기의 아래끝이 두 액체의 경계면에 도달했을 때 이 과 
정 에 나무막대 기 는 아래방향으로 향하는 중력 

|(竹 +此)쇼% 와 웃쪽으로 향하는 뜰힘 p'LSg 를 받는다. 

뉴론의 제 2법 칙 으로부터 내 려가는 가속도는 
a _ A — .射 
A+A 


t x 로써 필요한 시간을 표시하면 

\ L= \ a ^ 


이것을 풀면 t x =\ l L } pi+p ^ 을 얻는다. 

\2{ p 1 - p l )g 

2) 나무막대기의 아래끝이 아래쪽의 액체로 들어가기 시작한 후 
/' 로 나무토막이 웃쪽의 액체 에 잠긴 부분의 길 이를 표시하 
면 이때 나무막대기가 받는 중력은 변하지 않으며 여전히 아 

래방향으로 향하는 중력 |( a + A ) 쇼%을 받는다. 그러 나 뜰 

힘은 凡 L'Sg — p 次 L - L')Sg 도 변한다. L = I / 일 때 뜰힘은 중 
력 에 비해 작다. i ' = 0 일 때 뜰힘 은 중력 보다 크며 합력 이 0 
이 되는 평형자리가 있다는것을 알수 있다. 사로 이 평형자 
리에 이르렀을 때 웃쪽 액체속에 놓여있는 나무막대기의 길 
이를 나타낸다면 이때 
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| (A + Pi、LSg = p'L^Sg + p 2 (L- L' 0 )Sg 

여기서 작 =£/2 를 얻는다. 즉 막대기의 중심점이 두 액체 
경계선우에 놓일 때 나무막대기는 평형상태에 있게 되며 자 
리표계 를 그 원점 이 경 계 면우에 놓이 도록 취 하고 수직 방향이 
z 축이면서 웃쪽이 정의 방향이라고 하면 막대기중심점의 자 
리 표 z = 0 일 때 막대 기 가 받는 합력 은 0이 다. 중심 점 자리 표 
가 z 일 때 받는 합력은 

-|(A+ Pi)LSg + [A (눈 + z)Sg + p^L - 써 = 

= -{p x - p 2 )LSgz = -kz 


식에서 雄 이다. 이때 막대기의 운동방정식은 

-kz = ^{P\+ Pi)LSa z 
여 기서 아 는 z 방향의 가속도이다. 즉 

a z =-2^^-Lgz = -a?z ^ 이 2 =2 (幻"， 1 ) g 

( A + 外) ( P '+ P 2 )L 

이 로부터 조화진동이라는것을 알수 있고 그 주기는 


7、프 = 2니]豆土스 I 

切 \2ip2-p0g 

두가지 액체속에서 운동하는데 걸리는 시간을 구하기 위해서 
먼저 진동의 진폭 셨를 구하자. 막대기의 아래끝이 아래쪽의 


액체속으로 들어갔을 때 그 속도는 v = a x t x 이다. 
력 학적 에 네 르기 보존법 칙 으로부터 



+ 쑈2 + 1# = 1乂 


식에서 z = £/2 은 이때 막대기중심의 자리표원점으로부터의 
거리이다. 우의 매 식으로부터 이다. 이로부터 막대기의 

아래끝이 아래쪽의 액체에 들어가기 시작해서 막대기중심이 
자리표원점에 도달하기까지 경과한 거리는 진폭의 절반이라 
는것을 알수 있다. (그림 2-7-6 에 표시하였다.) 대응하는 6 
는 30°, 시간은 r /12 이 다. 그러므로 막대기와 아래끝이 아 
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래쪽의 액체속에 들어가기 시작 
하며 웃끝도 아래쪽의 액체속에 
들어 가는데 걸리는 시간 즉 막대 
기 중심 이 Z = £/2 로부터 
z = -1/2 까지 이동하는데 걸리 
는 시 간은 


h 


= 2 L = E 卜 ( a + a ) 
12 3^2( p 2 - Pl )g 



그림 2-7-6 


3) 막대기전체가 아래쪽의 액체에 잠긴 때로부터 받는 힘의 분 
석은 1) 과 갈으며 단지 이때 뜰힘 이 중력보다 크다는것 이다. 
그러므로 등감속운동을 하며 가속도는 이 와 같고 2) 의 과정 
은 1) 의 과정과 반대로 되며 시 간은 ^ 3 =하 이 다. 

4) 전체 시간은 


이다. 


t = t l + t 2 + t 3 


6 yf 6 + yf 2^ ll ( p 1 + p 2 ) 
6 \( p 2 - Pi)g 


제 8 장. 력학종합문제 

1. 강물이 (강물의 속도는 M ) 자리표 
계 안에 서 흐르는것 으로 해 놓고 떼 
목의 운동을 연구하자. 이 자리표 
계 에서 떼목은 처 음속도 (그림 과 
같이)를 가지고 직선운동을 하는데 
동시에 물의 저항작용을 밤으므로 
속도는 1/ 로 감소한다. (만일 물의 
저항을 받지 않는다면 7^1 한 시간이 지 나면 떼목은 자리표가 
x = uT , = d r 인 C 점 에 있게 된다. (그림 2-8-1 에 표시 했 

다.) /시간동안에 떼목이 강기슭에 대하여 상대적으로 옮겨간 
변위는 물에 대 한 상대적 인 변위 "상 = t/r 와 물흐름의 변위 
公물 = w r 의 벡 토르합이 다. (그림을 볼것) 2 r 만 한 시 간이 지 나 
서 물흐름의 변위는 2배로 늘어나고 x 축을 따라서 ◦점에서 떨 



O uT 

그림 2-8-1 
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어진 거리를 2S 로 표시하면 x 축의 인 점을 지나며 에 
평행인 직선과 떼목의 자리길은 x 점에서 사권다. 2 r 만 한 시간 
이 지 나서 떼목은 바로 이 점 에 이르게 된다. 우의 작도법을 써 
서 3T, 4 r 인 경우에 떼목이 가닿는 거 
리를 구할수 있다. 

2. 먼저 천정이 없다고 가정하자. 이 경우 o 
에 조각들이 땅바닥에 떨어진 최대반경 
을 구하자. 자리표계를 설정하고 전등 
의 위 치를 원점(그림 8-2 에 표시)으로 
하자. 조각들은 수평방향과 각 a 를 이 
루면서 날아가다가 / 만 한 시 간이 지 나 匕三 

서 땅바닥우에 떨어진다. ᅩ " ' " 

-/ 2 =vtsina--^gf 2 , R = vtcosa 

각의 선택 에 따라 요 값을 가장 크게 할수 있 다. 이 를 위 하여 
우의 식을 변경시켜 




간 sin 公 , 


R 


vcosa 


이로부터 요 와 관련한 안같기식은 


R ^=^ + g iy= 


普，연 허 2 내 


이로부터 及최 =~ 、 lv 2 +gl 2 

조각들이 이만 한 거리를 비행하는데 걸리는 시간은 

，=士、/2(ᄆ 2 + 요, 2) 

수평 방향과 이루는 각은 아래식 으로부터 얻는다. 


c 세 = 


I ᅱ+2此 
V{v 2 +gl 2 ) 


조각들이 운동한 자리길에서 전등웃쪽의 높이 서는 아래식으로 
부터 얻는다. 
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_ ( vsina ') 2 _ v 2 
2 g 2 g ' 


(1 - cos 2 a ) = 


천정 이 있다고 보자. 만일 /。쇼’이 면 


4 g ( v 2 + g / 2 ) 


次최 =~yjv 2 +gl 2 

S 

만일 가<分이라면 즉 

/, <- 즈 - 

4g(y +g/ 2 ) 

인 경우에 조각들의 운동자리길의 전등우에서의 최대높이는 
봐 (자리길과 천정 이 서로 접한다.)이여 야 조각들이 땅바닥우에 
떨어지는 반경이 가장 크다. 이러한 결론을 증명하기 위하여 
천정 에 의 해 튀 여나는 조각들의 운동을 연구하면 된 다. 조각들 
이 튀여난 후의 자리길을《접선》자리길과 대비하면 《원형》 
에 더 다가간다. 어떤 때를 막론하고 조각들의 운동자리길은 
( 접 선》자리 길과 사귀 지 않는다. 이 것 은 천정 과 접 하는 조각들 
이 천정 에 맞고 튀 여나는 조각들보다 더 멀 리 날아간다는것 을 
의미한다. 이로부터 


이면 


성궈 

次최 =♦스" 사/哀“#(" +，2)] 


이 다. 이 답은 방정 식 (아이 2 =/l 인 경 우에 얻 은것 이 다. 
2 g 


3. 1) 비행선이 A 점에서 B 점까지 가는 경우 에네르기보존의 법칙 
으로부터 


|너- 


GMM 달 

R 달 + h 



GMM 달 

달 


케플레르의 제2법칙에 의하면 속도벡토르는 같은 시간동안 
에 같은 면적을 지난다. 시간간격 산 를 짧게 하면 이 면적 
은 근사면적으로 산 를 밑면으로 하고 요를 높이로 하는 3 
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각형의 면적이다. 


+h)v A At = ^R, i v B At 

이 관계식으로부터 발동기를 끈 다음 비행선의 A 점에서의 
속도는 



발동기를 끄기 전에 비행선은 원자리길을 그리며 운동한다. 
그의 속도는 



발동기 는 비 행 선의 속도를 감소시키 는데 



발동기 의 동작시 간이 아주 짧으므로 운동량보존법 칙 을 리용 



2) 이 경 우의 답은 1) 의 경 우와 비 슷한데 차이 는 벡 토르 Ai ; 의 
방향이 心의 방향에 수직이라는것이다. 

Av = y/v 2 A -vl 



4. 1) 구면파의 일반식은 y = — cosco ^ t-^j 

식 에서 셨는 파원으로부터 단위길 이 만큼 떨 어 진 곳의 진폭 ， r 




는 파원으로부터의 거리, ”는 파의 속도이다. 일반식으로부 
터 ?!만큼 떨어진 곳에서의 진동은 

기 = f _{ 卜의 = 슴_{卜위 

문제 에 서 주어 진 기 =2cos4;z|^-'lj 식 과 비 교하면 
^4 = 20m, 切 = 4;rrad/s, ᄍ = 80m/s 


파장은 乂: 


2m 


40m 


A 2 = 


= 0.8 m 


2) 문제에서 준 조건과 수값을 넣으면 n=10m 인 곳의 진폭은 
교이 다. 次 =25m 인 곳의 진폭은 셨 2 이 다. 즉 
- 々1 _ 

厂 2 

r 2 인 곳의 자리각은 

4-1)-쁘다 

5、 


4-훠 


그러 므로 厂2인 곳의 변위 는 y 2 =0. 8cos4^[ t - 

웃쪽의 구와 벽이 충돌할 때 벽의 힘 
덩이 /의 작용을 받는다. 결과 《아 
령》전체는 힘덩 이 /와 맞먹는 운동량 
P 를 받으며 그 방향은 벽에 수직이 
다. (벽 은 미끈하다. ) 

운동량 P 의 막대 기방향의 성 분은 두 
개 구에 의해서 나뉘여지는데 막대기 
에 수직인 방향의 성분은 모두 웃쪽의 
구에 작용한다. (그림 2-8-3 에 표시 ) 

충돌후에 웃쪽구의 운동량 가는 운동 
량정의에 의해 x 축성분 

네-사)스은 

이 고 ；；축성 분 


16J 
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충돌후 아래 쪽 구의 운동 량 均의 X 축성분은 


이이고)，축성 분은 Ply 」 는'、 

볘 니손 ) 2 I 시 2 [A 

아래 에 서 i 3 의 크기 를 구하자. 구와 벽 사이에 핍 성충돌이 발생 
하므로 력학적에 네 르기 보존법 칙 에 의해 E k 0 = E kl + E k2 



이로부터 P = | p 0 

운동량정의에 의해《아령 >ᅵ 벽에서 떨어질 때 운동량 P ' 를 가 
진 다. 

P '= P -2 P 0 =^ P 0 

이 때 《 아령》의 질 량중심 은 속도 

zV =| 巧 으로 운동하고 두 구는 속도 ” = ^내。으로 질 점 주위 
로 원운동을 한다. 

6. 매 시각마다 작은 구의 회전축은 선과 원기둥체의 접점을 지난 
다. 이것은 선의 장력이 구의 속도에 수직이라는것을 말해준다. 
이로부터 장력은 일을 하지 않으며 구의 운동에네르기는 변하지 
않는다는것을 알수 있다. 그의 속도 z ； 의 크기도 변하지 않는다. 
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/ 과 /사이의 관계 를 알기 위 해 호순간에 풀어놓은 선을 iV 개의 토 
막(尺은 아주 크다.)들로 나눈다고 가상할 때 매 작은 토막의 길 
이는 


ᅀ/ = 스이 다. „번째 작은 토막을 풀어놓는데 걸리는 시 간을 At n 
N 

이 라고 하면 이 시간동안에 선끝이 이동한 거 리는 vAt n , 그리고 


선자체의 회전각도는 A ( p n 


- ■신 

nm 


(그림 


2-8-4 에 표시)선과 원기둥의 접점으로부터 
그어진 반경도 같은 각만큼 돌아간다. 즉 
M 


이로부터 ᅀ/„=, 
그러므로 


A(p = 
A / 2 



== A 다 + A 모 2 + • • • + = 

A / 2 2 A / 2 NAl 2 A / 2 N(N + l ) 

= - 1 - 1 - 1 - = --- - 

vr vr vr vr 2 


TV 나。。이면 t = 


N 2 Al 2 l 2 


2 vr 2 vr 


... I = V2urt 

7. 그릇면이 미끄럽고 마찰이 없으므로 막대기 끝에서 그릇이 받게 
되는 맞선힘 的는 반경 BO 방향을 향하게 된다. 막대기가 C 점 
에서 받는 맞선힘 N 2 은 막대기 에 수직 이면서 BO 의 연장선과 A 
점에서 사권다. 그런데 ZBCA 가 직각이므로 A 점은 같은 원둘 
레우에 있는 점으로 된다. 한편 막대기 
는 중력 G 의 작용을 받는다. 막대기가 
평형일 때 힘 "1, 約의 A 점에 대한 힘모 
멘트는 0이여야 한다. 그것은 중력 G 의 
A 점에 대한 힘모멘트도 0이라는것이다. 

즉 중력의 작용선이 A 점을 지나야 한다 
는것 을 말해 준다. (그림 2-8-5 에 표시 ) 



ZEJ 2-8-5 
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이 제 각 a 와 관련한 삼각함수방정 식 들을 보기 로 하자. 직 3 각형 
ABC 에서 활줄은 BC = 2 次 cosa 이 다. 

한편 막대기에 작용하는 중력의 작용점이 막대기의 중심이라는 
것을 고려하면 x = 2 公 cosa-i 이다. 또한 반경 OC 가 중력 G 의 
작용선에 의해 두 부분으로 나뉘여졌다고 볼수 있으므로 

及 = 及 si 몌 一 2a) + ᄌ cos or 

로 된다. 우의 두 식으로부터 4 及 cos 2 a-icosa-ZR = 0 이다. 그 
런데 각 a 가 ;r/2 보다 작으므로 우의 방정식에서 정수풀이만이 

물리 적 의 미 를 가지 며 따라서 cos« = 높 (L + 쇼 2 + 32 公 2 ) 이 다. 

cosa 가 1 을 넘을수 없으므로 L 니 L 2 +32R 2 <8R 
이로부터 이다. 이러한 조건의 물리적의미는 아주 명백 

하다. 만일 막대기의 길이가 그릇 직경의 2배를 넘으면 막대기 
의 중력중심은 그릇의 밖에 놓이게 되므로 막대기는 그릇밖으로 
넘어진다. 만일 £=2及이면 막대기는 수평으로 그릇의 C 점에 걸 
려있게 된다. 

만일 막대기가 매우 짧으면 그릇안으로 미끄러져 들어가게 되 
는데 막대 기 의 웃끝이 그릇의 변두리 (;c = £) 에 놓이 게 된 다. 
막대기의 최소길이가 2i?cosa 1 =2Z 로 되여야 한다. 한편 극한 

각 어는 우에 서 준 조건 cosa = -^-(X + Vi 2 +32/? 2 ) 도 만족시 
켜 야 한다. 

이로부터 막대기의 최소길이는 I 세 Ri 된다. 

최소길 이와 대 응하는 극한각 어 는 을 만족한다. 

그러므로 막대기의 길이가 조건 총 R<L<2R 를 만족한다면 

평형이 가능하며 각 a 는 공식 cosa = ~(L + ylL 2 +32R 2 ) 

에 의해 결정된다. 좀 더 고찰을 심 화시켜 보면 평형 이 파피되 
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여 막대기끝이 C 점에 걸처지지 않을 때에는 이 막대기가 다시 
평형상태로 되돌아가게 된다는것을 알수 있을것이다. 이런 평 
형상태가 바로 안정한 평형상태이다. 만일 막대기의 길이가 그 
릇의 직경보다 작다면 a 생) 막대기가 그릇안에서 수평을 유지 
하게 되는 또하나의 안정한 평형상태가 나타나게 된다는것을 
쉽게 알수 있다. 

8. 1) 문제 에 의 하면 3개의 물체는 상대적으로 정지되 여있고 동일 
한 가속도로 오른쪽으로 운동한다. 먼저 경계면 A 에서의 마 
찰력을 구할수 있다. f A 

/a = 

2에 대 해 힘 분석 을 진행 하자. (그림 
2-8-6 에 표시) 뉴톤의 제2법칙에 
의해 수평방향에서는 

/ B cos 分一/ A -N 2 sin0 = m 2 a 
이고 수직방향에서는 

/ B sin 0 + N 2 cos 6 = +m 2 )g 

이다. 이로부터 

/b = ( m i + m 2 )( a cos 分 + g sin 0) 

N 2 = {m x + m 2 )(g cos 分 一 a sin 0) 

이다. 그러므로 

/b 최 = /切八느 = 사 s ( W 1 + w 2)( 容 cos 分 一 a sin 分 ) 



/a _ m \ a ― 으 _ 
/a 최 Ma8 

f B _ acos 分 + gsin 分 


/a 최 // A (geos (9-a sin 6») 


2) 1 에 대해서 볼 때 1 은 최대가속도 ^_를 가지며 그것은 최 
대정지마찰력으로부터 결정된다. 뉴론의 제2법칙에 의해 


/녀 = MA^ig = m ia 

그러므로 = ju A g 이다. 이로부터 최 인 경우에 

경계면 A 는 미끄러진다. 2에 대하여 볼 때 그것은 
최 대 가속도를 가지 며 그것 은 최 대 정 지 마찰력 에 대 응된 다. 
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이때 /b 최 =써 尺 2 
우의 식에 넣으면 

ju b N 2 sin 0 + N 2 cos 0 = ( m l + m 2 )g 


cos 分一씨 i 公 2 최 _ N 2 최 sin 分 = m 2 公 2 최 

이다. 정리하면 

N 2 (jU b sin 0 + cos 6) = {m x + m 2 )g 
N 2 (ju b cos 6 - sin 0) = + 까 2 )公 2 최 

이로부터 

_ cos 分一 sin 分 
ᄍ 2 최 // 5 sin 分 + cos 分 & 

를 얻는다. 

그러므로 ᅪ 써 cos 산 - sin 산 

乂 fg sin 分 + cos 分 

미 끄러진다. 

a i ᅬ와 이ᅬ를 비교하자¬ 


인 경우 경계면 묘는 


«1최 < «2최 이면 즉 나 A< 


ju B cos 分 一 sin 分 
// B sin 分 + cos 分 


이면 경계면 A 가 먼저 미끄러지고 


«1최 > 公 2최 이 면 즉 MA >：i 


jU B cos 分 一 sin 分 
// B sin 分 + cos 分 


이면 경계면 묘가 먼저 미끄러진다. 


3) -6 대신에 산 를 넣으면 n A <# C ° S ^ + Sin ^ 일 때 경계면 
// B sin 分 一 cos 分 


A 가 먼저 움직 인다. 

4) // A =0.5 와 /免 =0.8 을 우의 안같기 식 들에 갈아넣 으면 


ᄐ < 0. 6cos 分一 sin 分 
< 0. 8sin 分 + cos 分 


이로부터 최소경사각 0 는 〜 =12.1° 이다. 이 각은 처음 
마찰시킬 때의 각보다 크지 않다. 즉 3에 대해 힘을 가하지 
않은 경우에 경계면 B 는 이미 미끄러지기 시작한다. 
그러므로 tank // B =0.8 이다. 이로부터 최대경사각 分 의 
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값은 & =38. 7°최종적으로 얻은 경사각 e 는 


12.1° <^<38. 7° 

9. 사람이 나무판의 한쪽 끝에서 다른쪽 끝으로 이동하는 과정에 
먼저 나무판이 뒤로 운동하는 경우를 P „ 

론의 하자. (그림 2-8-7) 사람이 운동 p _ 

하기 시 작해서 다른쪽 끝에 방금 도착 ' 

하여 아직 멎어서지 않은 과정에 소비 
한 시 간을 f 로 표시 하자. Xj 는 나무판 
이 뒤로 이동한 거리를 표시한다. /는 
사람과 나무판사이 의 마찰력 ， F 는 땅 2-8-7 

면 이 나무판에 주는 마찰력 을 표시 한다. 이 와 a 2 은 각각 사람 
과 나무판의 가속도를 표시한다. 

그러면 


常 


f = ma 1 , L - x , =^ af , f-F = Ma 2 , x l =^ a 2 t 2 
우의 네 식을 풀어서 




를 얻는다. 사람과 나무판으로 이루어진 계에 대해서 사람이 
나무판의 다른쪽끝에서 멈춰선 후 두 대상의 전체 운동량은 처 
음부터 이 시각까지 땅면의 마찰력 厂의 힘덩 이와 갈다. 사람이 
갑자기 멈 춰선 짧은 시 간토막은 무시한다. 그러면 


^ 는 사람이 나무판의 다른쪽끝에 서 멈 춰섰을 때 두 대 상이 함 
께 운동하는 속도이다. 사람이 나무판의 다른쪽끝에서 멈춰선 
후 두 대상이 함께 앞으로 이동한 거리를 사이라고 하고 땅면 
의 미 끄럼마찰력 을 ；/ 라고 하면 


i(M + m ) v 2 = ju(M + m ) gx 2 

나무판이 앞으로 이동한 거리는 x = x 2 - x t 
우의 매 식들로부터 
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__\_f F 、 j 2 r_ LMm _1 _ 

웃식으로부터 알수 있는것처럼 나무판이 앞으로 이동한 거리 
x 를 가장 크게 하려면 f = F, /- 厂 최 =//(M + m)g 이 다. 

나무판이 앞으로 이동하는 거리가 최대로 되는 조건은 사람이 
나무판에 주는 정지마찰력이 땅면이 나무판에 주는 미끄럼마찰 

력과 같게 되여야 한다. 이동한 최대거리는 = m L 

M + m 

웃식으로부터 나무판이 뒤로 운동할 때 즉 />厂인 경우/=，일 
때가 극대값을 가지며 다시말하여 0〜 f 사이에서 나무판이 움직 
이지기 직전에 극대값을 가진다. 나무판이 운동하지 않을 때 즉 
/<，인 경우 /< F 이므로 사람이 가지고있는 운동에네르기와 충돌 
후의 전체 운동에네르기는 모두 작아지며 앞으로 나간 거리 JC 
도 작아진다. 즉 우에 서술한 ᅬ 보다 작다. 


제9장. 분자운동론, 열과 일, 
고체와 액체의 성질, 물질의 상변화 


4) 

를이방향. 분자들사이 의 호상작용에 네 르기 는 분자들사이 의 
호상작용힘과 분자들사이의 거리에 의해 결정되는 량이다. 
문제에서 제시한 A , B 두 분자들이 처음에는 멀리 떨어져있어 
분자힘을 무시할수 있으므로 그들사이의 포텐샬에네르기도 
령이다. (에네르기기준점을 여기에 놓는다.) A 분자를 
고정 시키 고 B 분자를 A 분자에 접 근시 켜 r = r 0 까지 다가가게 
하는 과정에 r > 。일 때에는 분자힘이 끌힘으로 작용하며 
따라서 분자힘 이 정 의 일 을 수행하므로 분자들사이 의 
호상작용에네르기는 점점 더 작아지게 된다.(령 보다 더 
작아진다.) r = r 。 일 때 호상작용에네르기는 최소로 된다. 이 
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위치로부터 B 분자가 A 분자쪽으로 더 접근하려 할 때에는 
r < 。으로 되면서 분자힘이 밀힘으로 되면서 그것이 부의 일을 
수행하므로 호상작용에 네 르기 가 커 진 다. 따라서 처 음에 는 
분자힘 이 B 분자에 대해 정의 일을 수행 하고 그 다음은 B 분자가 
분자힘을 극복하면서 일을 수행하므로 호상작용에네르기가 
처음에는 작아지 다가 그 다음은 커지게 된다. 

2. 2) 

를이방향. 물체의 내부에네르기를 변화시키는데는 두가지 방법이 
있는데 그 하나는 일을 수행하는 방법이고 다른 하나는 열량을 
전달하는 방법이다. 이 두가지 방법은 동시에 실현될수도 있고 
각기 실현될수도 있다. 따라서 물체의 내부에네르기가 변할 때 
온도가 꼭 변해야 하는것은 아니다. 즉 1) 은 틀린다. 물체가 
외 부계 에 일 을 수행하거 나 외 부계 에 서 물체 에 로 열 량이 전달될 
때 물체의 내부에네르기가 꼭 변해야 하는것은 아니다. 
왜냐하면 물체가 외부계에 일을 수행함과 동시에 외부계로부터 
물체에 열량이 전달된다거나 외부계에서 물체에 열량이 
전달되면서 동시에 물체가 외부계에 일을 수행하는 경우에는 
내부에네르기가 변하지 않게 할수도 있다. 

3. 2) 에 가깝다. 

풀이방향. 결정체에서 매개의 이온마다 할당되는 평균체적을 
구하여 라. 문제 에서 제시한 그림 을 보면 가장 가까운 두개의 
나트리움이온중심들사이의 거리가 이 평균체적과 같은 체적을 
가지는 바른6면체의 한개의 변의 길이와 같음을 알수 있다. 

4. 표준조건에서 공기 lmol 의 체 적은 V = 22.4 L , 그속에 

들어있는 분자수는 N a = 6. 02 ><10 23 11101 _1 개 이다. 따라서 
공기 분자 1개 가 차지 하는 평 균체 적 은 

V 0 = v / N A = 3.72 xl 0 _26 m 3 이다. 바른6면체모형을 리용하면 
분자들사이의 평균거리는。=# = 3.3><10 _9 111이다. 

5. 50~60 kg 정도이다. 

풀이방향. 방안의 온도를 300 K 정 도로 보고 그속에 들어있는 
공기의 몰질량을 구한 다음 그 질량을 구하여라. 

6. 1) 이 문제를 풀자면 물 lmol 의 체적 厂를 알면 된다. 
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p = —N 으로부터 V = M/p, 따라서 1cm 3 속에 들어있는 
n 


물분자의 수 


= 추 1 : 농 — 


022xl(T 23 xl0 3 


.8 x 10-" 

2) 물분자를 구모양으로 보면 분자 한개의 체적 


!.9xl0 22 (cm -3 ) 


나，， 

이로부터 



M 

nZp 


6 M 


.8xl0 _/ 


~\ttN aP _ V3.14x6.022x10- 23 x10 3 
1) v = c/；l ( c 는 진공속에서의 빛속도)로부터 
_ xlO 8 
_2xi(r 9 
3xl0 8 


3.9xlO- 10 (m) 




x10 17 Hz 


V 2 = 


,5x10 16 Hz 


xlO -8 ' 

즉 태양복사의 주파수범위는 1. Sxl0 1B ~l,5Xl0 17 Hz^ ； 4. 
2) lh 동안에 태양겉면으로부터 복사되는 에네르기총량은 


W = Ak(jRI-T a -t = 

= 4x3.14x5. 67xl(T 8 x(696xl0 6 ) 2 x5 770 4 x3 600 = 
= 1.38><10 3() 이 


3) 화성겉면온도를 T, 태양으로부터 화성까지의 거리를 d 라고 
하면 단위시간동안에 화성 이 흡수하는 태 양의 에네르기는 

P 흡 = 4;« • 끘늙 


이다. 그런데 넜 = 400。이므로 P t = TTdry / 400 2 이다. 
한편 화성겉면에서 단위시간당 복사되는 에네르기는 
'=4; 대 2 err 4 이 며 복사，흡수 평 형 상태 에서 는 으로 

된다. 즉 

7roTy/A00 2 =4 표 r 2 aT 4 
이며 따라서 r = 7 ； /V 800 = 240( K ) 
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8. 대기압이란 대기층을 이루고있는 공기분자들이 땅겉면을 

누르는 압력 이 다. 따라서 대 기 층전체 에 들어있는 공기 분자들의 
총 질 량을 w 이 라고 놓으면 ^요 = 사 .4포公 2 으로 된다. 

여기서 요 는 지구겉면근방에서의 중력가속도， P 0 은 

지 구겉 면근방에 서 의 대 기 압，요 는 지 구의 반경 이다. 이 로부터 

m= P °' 47rR2 =10 5 x 4 고 x (6.4 xl 0 6 ) 2 =5 . i 4 xl 0 18 ( kg ) 
g 10 

표준조건에서 대기층이 차지하고있는 전체 체적은 
Fs ^ = 4 xl0 24 mL 

나 

이다. 여기서 // 는 공기의 평균몰질량， Fq 은 공기 lmol 의 
체적 이다. 사람이 한번 호흡했다가 내쉰 공기가 1년어 간에 
대기속에 골고루 퍼졌다고 보면 그 비률은 

n = — = 1 x 10 -22 
V 

1년후에 한번 들이쉰 공기중에 바로 1년전에 그가 한번 내쉴 
때 나갔던 공기분자의 수는 

’''.建냥 _ 1 x 10~ 22 x 0 . 4 x 6 . 02 x 10 23 ~ 1 
H ~ — V 0 — _ 22.4 ' 

9. 열 량계 가 외 부와 단열 되 여있 다고 할 때 다음과 갈은 세 가지 
경우가 있을수 있다. 

1) 물이 전부 얼음으로 되면서 최종온도가 /<0 °C 인 경 우 
이때 열평형방정식은 

C 1 W 1 公 12 -0 + c 2 m 2 公 12 ᅩ 0) + m 2 L + c 3 m 2 (0-/) = C3OT3 公一요 3 ) 

따라서 

호 _ {c x m x + cyw 2 ),i 2 + c 3 m 3 t 3 + m 2 L 
c x m x +c 3 (m 2 + m 3 ) 

이며 호 <0 OC 로 되자면 

, ^(c x m x +c 2 m 2 )t n +m 2 L 
h < 

C 3 m 3 

로 되여야 한다. 

2) 얼음이 전부 녹아 물로 되면서 최종온도가 广 >0 °C 인 경우 
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이때 열평형방정식은 

c x m x (t 12 -t) + c 2 m 2 (노 一 ,) = c 3 m 3 (0-t 3 ) + m 3 L + c 2 m 3 (t 一 0) 

결국 

t _ {c x m x + c 2 m 2 )^2 + c 3 m 3 ^ 3 - m 3 L 
c x m x +c 2 (m 2 + m 3 ) 

이 며 f〉(TC 로 되 자면 

h . ■”나 - ((¥， Vfc 2 / w 2 ) 노 
c 3 m 3 

로 되여야 한다. 

3) 얼음과 물이 섞여있으면서 f = 0 °C 로 되는 경우 

만일 t 3 이 우의 두 경우에서 얻어낸 조건에 만족되지 
않는다면 최 종상태 는 얼음과 물이 혼합되 여있으면서 
요 = 0 °C 인 상태이다. 따라서 이러한 상태가 나타날 조건은 

(公，마 , m i L - ( c i w i + c 2 m 2 )t n 

c 3 ot 3 _ 3 _ c 3 w 3 

으로 된다. 

10. 수은방울이 바닥에 떨어져 작은 방울들로 갈라질 때 그의 전체 
체적은 변하지 않았지만 겉면적은 커진다. 이때 증가된 
겉 면에 네 르기 는 중력에 네 르기 의 감소로부터 보충되 는 량이다. 
방울이 떨어 질 때 력학적에 네르기의 손실(열에 네르기에 로의 
전환)이 없는 조건하에서 그 높이가 최소로 될것이다. 원래 
수은방울의 반경을 R, 갈라진 작은 수은방울의 반경을 ^•라고 
하면 

— tiR 7, = ri'—nr 1 ' 

3 3 

로 되며 에네르기 전환관계는 

mgh - {A7ir 2 n-AnR 2 )<t 
여기서 m =，.4; ri ? 3 /3 으로 놓으면 

11. A 와 B 에서의 액체의 온도，액면의 높이, 체적들을 각각 t x , 


203 



h ” ^ 와 ~ ， h 2 , ^ 로 표시 하면 

n ’ 

h 2 V 2 

이며 관 A 와 묘안에서 액체의 질량은 서로 같다. 그리고 
6=^(1 + 예 ) ， V 2 =V 0 (l+at 2 ) 


이므로 


결국 


V 1 _\ + at x h x _ \ + at x 
V 2 1 + 幻:， 2 ’ h 2 1 + at 2 

ᅭ 눼 . 


Kh - Kh 

12 . 바다물이 일을 수행 하는 과정 을 몇 단계 로 갈라볼수 있 다. 그 
첫단계는 작업실안의 공기를 단열압축하면서 바다물이 수행한 
일 이 기체의 내부에 네르기 로 변화되는 과정 이 다. 둘째단계는 
등압상태에서 피스톤을 올려밀면서 일을 수행하는 과정이다. 
단열 압축단계 에서는 바다물이 피 스톤을 올려 밀면서 단열적 으로 
일 끼 을 수행하는데 그것 이 기체의 내부에 네 르기 로 넘어 간다. 


즉 


어에今 2 4«營휴 




3.49 x 10 4 ( J ) 


&가 열린 다음은 등압압축과정 이 며 이 때 바다물이 피 스론을 
올려밀면서 수행하는 일은 

W 2 = PAV = P 2 V 2 = =4.66 x 10 4 J 

따라서 바다물이 한번 상승하면서 수행하는 일 은 
W = W 1 + W 2 = 8 . 15 x 10 4 J 

13. 흐름관 입구에서와 출구에서 공기의 분자밀도를 지, « 2 라고 
하면 n 0 v 0 = n { 0 x 로 된 다. 그리고 At 시간동안에 
에 네 르기 흐름관계 식 은 
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n 0 v 0 At - mvl +^ kT ^ +PM = 꿰몌 — +| 데) 

로 된다. 금속그물이 기체를 가열하므로 기체는 팽창되며 
따라서 흘러나가는 기체의 흐름속도가 커지게 된다. 이렇게 
되면 흘러나가는 기체의 총운동량이 흘러들어올 때보다 좀 
커지게 되고 결국 금속그물망의 가열에 의해 추진력，를 받게 
된다. 이 추진력은 단위시간당 운동량변화량과 갈으므로 
F _ n 0 v 0 At - Sm ( v 1 - v 0 ) 

~ At 

한편 볼프만상수 k = R / N A ( N a 은 아보가드로수), 

흐름관입 구에 서의 압력 사 은 리상기 체 상태방정 식 으로부터 

Po=^j A -T 0 =n 0 kT 0 

이다. 여기서 n 은 물질량(몰수), « 0 은 입구에서 나오는 

분자수밀 도이다. 우의 식 들을 련 립하면 

나 

F = ^r v o Sm ( v i ~ v o) 

灰 r 0 
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제 10 장. 기체의 성질 


1. 2), 3), 4) 

풀이방향. 리 상기 체 상태 방정 식 


P = 즉- (« 은 기체의 물질량) 

을 놓고 고찰하면 인차 판단할수 있다. 사실 ◦점과 c 점， O 점 과 
넜점을 련결하는 직선(등적변화선)을 그려놓고 고찰하면 기체의 
질량이 주어진 경우에 Oc , Od , Oa 선들중 그 경사도가 콜수록 
그의 체적이 더 작다는 결론이 나온다. 

2. 3) 

풀이방향. 용기안에 있는 기체인 경우 그의 압력과 체적은 언제 
나 일 정 하다. 따라서 리 상기 체 상태방정 식 ，厂 ᄃ ”요끄 로부터 용 


기속에 있는 기체의 몰수와 그 온도의 승적이 상수임을 알수 있 
다. 결 국 용기 속에 들어있는 기 체 분자들의 총수와 그 온도와의 
승적 도 상수이다. 

3. 고압증기가 안전변을 들고 배출되는 순간에는 그림 2-10-1 에서 


와 같이 규:다 + ^玄八^이다. 여기서 "는 배기구멍 
의 자름면적(고압변의 가로자름면이 아니 다. 그 
원 인은 배 기 구멍 의 안과 밖에 서 만 압력차가 생 기 
기때문이 다.)이 다. 값을 넣으면 
J P = 2.4 xl 0 5 Pa 



\PoS 

그림 2-10-1 


이 압력은 표준대 기 압보다 1.4 xl 0 5 Pa 만큼 커 진것 이므로 물의 
끓음점은 1.4 xl 0 5 +3.6 xl 0 3 =39(° C ) 만큼 높아전다. 따라서 
물의 온도는 139° C 이다. 

4. 기통이 수평으로 설치되였고 피스톤과 기통벽사이의 마찰을 무 
시하므로 평형상태에서 두 기통안의 압력은 같아야 한다. 처음 
상태에서 기통내부의 압력을 P 0 , 기통 1과 2의 체적을 각각 
V 2 , 피 스론 A 가 오른쪽으로 c / 만큼 이 동할 때 피 스론 묘가 오 
른쪽으로 이동한 거리를 X ， 마지막상태에서 두 기통안의 압력 
을 P 라고 하자. 온도가 변하지 않으므로 두 기통 1과 2안에 
있는 기 체 들에 보일-마리 오트의 법 칙 (등온변화법 칙 )을 적 용하면 
기통 1에서는 P 0 V X =P(V l -Sd + Sx) , 

기 통 2 에 서 는 P 0 V 2 = P(V 2 - Sx) 
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로 된다. 우의 두 식으로부터 X 를 구하면 

X = ———6? 이며 도 = — 이므로 X = —(5? 

V x + V 2 V 2 2 5 

5. 처음상태에서 기체의 온도를 r Q 이라고 하자. 그러면 피스톤이 
제한턱에서 떨어지는 순간에 기체의 온도는 %+Ar 이며 이때 
압력을 로 놓으면 

T 0 +AT _.P^ 

T 0 ~P 0 

기체기둥이 피 일 때 기체의 온도를 7；이 라고 하면 등압과정 이 

므로 」느 = 프 K 기 둥높이 가 h 2 일 때 온도를 r 2 이 라고 하 
T 0 +AT H 0 


면 등온 ( r 2 = 

?]) 과정이므로 

Po _ 

포 

, 따라서 

T 0 +AT 

= 또 



국 

H 2 


To 

H \ 

므로 t 0 = — 

— AT 이며 

결국 


= 쓰이다. 

t 2 = t x 

임을 

h 2 



To 

H 0 



려 하면 








T ^=~u 

H 2 H l AT 

- = 540 K 




6. 1) 기 통속의 기 체압력 을 P , 가는 끈에 작용하는 장력 을，라 
고 하면 피스톤 A , B , 가는 막대기전체의 평형조건은 
~ 戶*오 A + PS B - P 0 S B +F = 0 

따라서 p = p o + v J - v - 

처음상태에서 F = 끼 =30 N 이므로 기통속의 기체의 처음압 

력은 p l = p 0 + —크一 = 1.2 xl 0 5 Pa 이 다. 또한 ?>사 일 때 

S A~ S B 

라야만 가는 끈에 장력 이 작용하면서 피 스톤이 움직 일수 
없게 된다. 기통속의 기체의 온도를 낮추는 과정은 등적과 
정이며 온도가 낮아지면서 압력이 사까지 낮아졌을 때라야 
가는 끈에 걸린 장력 이 0으로 된다. 온도를 더 낮추면 피 
스론이 오른쪽으로 이동하게 되는데 이때의 온도를 r 2 이라 
고 하면 압력은 
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八 = 사 이므로 드 = 쓰，따라서 T 2 = 450 K 

T i p \ 

2) 온도를 더 낮추면 가는 끈은 느슨해지며 평형조건은 P = P 0 
으로 된다. 그리고 그 다음은 등압과정으로 피스톤이 오른 
쪽으로 이동하면서 기체의 체적이 작아지며 피스톤 A 가 련 
결부위 에 닿을 때의 온도를 石 으로 놓으면 

2 시세 , 7；=270 K 

t 2 t 3 

3) 온도를 T 3 =270 K 로 고정시키고 피스톤을 왼쪽으로 미는 과 
정은 등온과정이며 맨 마지막상태에서 기체의 압력을 ᅵ로 
놓으면 

戶 4 _ 3此 

Po 21S A +IS B 

그런데 F 2 은 왼쪽으로 피스톤을 미는 힘 이므로 힘의 평형 
조건은 p 0 s A - P 4 S A + P 4 S B - P 0 S B +f 1 -f 2 =o 

... F 2 = 90 N 

7. 용수철의 원래의 길이를 1 0 , 기체의 처음압력을 P, 마지막압력 
을，로 표시하면 보일-마리오트의 법칙에 의해 用 =，2/이 다. 
처음상태에서 피스론이 받고있는 힘들을 그림 2-10-2 의 1에 
주었다. 이때 이 힘들의 평형조건은 p o s 

PS = P 0 S + k(l-l 0 ) \ 

마지막상태에서 피스론이 받고있는 힘들은 1—1 
그림 L 와 갈으며 이 힘들의 평형조건은 

P'S + F = P 0 S + k(2l-l 0 ) 

이 다. 우의 식 들을 련 립하면 

卜- 2 뿌， l 0 = l + ^ P 0 - P ) 

厂 = 500 N 일 때 P = OAP 0 , / 0 = 1.5 m 

이때 용수철은 처음이 나 마지막이 나 다 압 _, a . 0 

축된 상태에 있다. 그 d 2-10-2 

片 = 700 N 인 경우에는 P = 0.8 P 0 , / 0 = 0.833 m , 보는바와 같이 


k(l — lo ) 

一 1) 
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이 경우에 처음상태에서는 용수철이 압축되여있었으나 마지막 
상태에서는 용수철이 늘어난 상태에 있다. 


8. 1) 리상기체상태 방정 식 PV : 1 뜨 RT 를 리 용하면 처음의 평형상 
M 

태에서 세 부분의 리상기체들의 질량사이에 다음과 갈은 관 
계가 성립된다는것을 알수 있다. 


m l :m 2 : m 3 


V1J2 . . 必 2 .0 松: 
T [. T 2 . T 3 T [ . T 2 . T 3 


마지막 평형상태에 이르면 세 부분의 압력과 온도가 모두 
같아지므로 


a[ :a' 2 :a' 3 = F/ : V[ : Vj =m 1 :m 2 ：m 3 


한편 비+ 여+여 =360° 


수값을 넣어 계산하면 이 = 99°，여=112°, 여 = 149° 

2) 기체의 비열을 c ，마지막 평형상태에서의 온도를 T , 압력을 
P 로 표시하면 에네르기보존법칙으로부터 

m x cij -7|) + m 2 c(T - T 2 ) + m 3 c ( T - T 3 ) = 0 
우의 식 들과 련 립하여 구하면 

T jg 율 마히 % 務 , 1 때 +«^X%_'29S (K) 

m l +m 2 + m 3 a[ + 幻今 + 幻상 

리 상기 체 상태 방정 식 으로부터 PV = ( m t + + m 이 이 며 

이 상의 식 들로부터 ” = 사임 을 알수 있 다. 

9. 수은의 흐름이 몇게 되는 때에 용기속에서 수은면이 xcm 만큼 
더 내려왔다고 하자. 이때 용기속에 있는 기체의 압력은 
P = (10 + 40 + x ) p^g = (50 + x ) p^g 
이다. 용기속의 기체에 보일-마리오트의 법칙을 쓰면 
75 X 40=(50+ x )(40+ x ) 

즉 +90 x-l 000 = 0 

이로부터 x = 10 cm . 따라서 이때 기체의 압력은 
P = {50 + x ) p^g = 60 p^g 
즉 수은면이 10 cm 더 내 려온다. 
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10 .기체의 내부에 네 르기 증가량은 

두개의 피스론이 내려올 때 그 
의 포렌샬에네르기의 감소량과 
같다.(그림 2-10-3) 즉 

■三■■■穴아 - 가 ) = ■달(私 ~h 2 ) 

리상기 체 상태방정 식 에 의 해 


7777777 Z 

丁 

7交交交交 


h ' 

에 1 


一 S 

그림 2-10-3 


P x h x S = ^RT x , P 2 h 2 S = ^RT 2 


로 되며 처음상태에서와 마지막상태에서 


和% 너， 


로 된다. 우의 식들로부터 r 2 = i .47； 

11. 1) 피스톤을 평형자리로부터 약간 오른쪽으로 이동시킨 거리를 
X 라고 하자. (그림 2-10-4) 이때 왼쪽 기통에서 기체의 압 
력을 P x , 그의 체적을 V ^ V .+ xS , 오른쪽 기통에서의 기체 
압력을 P 2 , 그의 체적을^ = 厂 2 -새 
라고 하자. p 

왼쪽 기통에 보일-마리오트법칙을 
때 y 

PV^Py^+XS) 기 ■ 

오른쪽 기통에서는 


점선 



2-10-4 


PV 2 =P 2 (V 2 -xS) 

로 된다. 이로부터 

사 그[부 나-의 

厂 1+ 년 1+ 프 ^ v j 

Vi 

누으[우 나-의 

Vi+xS 1 + 프 、 V 2 ) 

오른쪽 방향을 x 축의 정 방향으로 취하면 피스톤이 받는 힘 

F = (P 「 P 2 )S = = 니次 
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우의 식에서 소 = 7씼 2 ^1^ᅳ¥ 상수이다. 우의 식은 피스톤이 

厂1 厂2 

조화진동을 한다는것을 보여준다. 

2) 조화진동주기공식 r = 2 ； TN/^ 으로부터 피스론의 진동주기 


r = 2 J ， 

\ PS \ V l + V 2 ) 

3) V x , 이 일정할 때 진동주기는 평형상태 에서의 압력 i 3 의 
1/2제곱에 거끌비례한다. 기통속에 들어있는 기체의 질 량 
m 은 일정하며 전체 체 적 ” + 厂 2 도 일정하므로 샬의 법 칙 
(등적변화법 칙 ) 을 쓰면 


이로부터 



12 . 수은을 병에 담아 피스론우에 놓았을 때 기통안에서 
력 증가량을 A 라고 하면 등온변화법 칙 에 의 해 

H 0 L 0 =( H 0+ h ) L , h = MhzR 


기체의 압 


이 다. 이때 는 수은의 질 량에 따라 달라진다. 다음 수은을 
그대로 피스론우에 천천히 쏟아부어 피스톤이 정지되였을 때 
피스론웃면에서 수은기둥의 높이를 AH , 피스톤이 아래로 이동 
한 거리를 Ax 라고 하면 보일-마리오트의 법칙에 의해 


H 0 L 0 =( H 0 + AH )( L 0 - Ax ) = 

L 公一 ！、 x 

로 된다. 따라서 다음과 같은 두가지 경우가 있을수 있다. 
첫째로，수은의 량이 작아서 병안의 수은을 모두 쏟아부은 후 
피스톤웃쪽의 기통을 다 채우지 못하던지 혹은 겨우 
채워진 경우. 

이때 = 이며 ᅀ표<사로 된다. 또한 사:“-五이 
므로 피스톤으로부터 기통바닥까지의 거리는 

L ' = L 0 -x = L , 결국 i > 표 o 이며 이때에는 = i 이다. 
둘째로, 병안의 수은량이 많아서 피스론웃부분의 기통을 충분 
히 채우는 경우. 
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이때는 아직 병속에 수은이 남아있게 된다. 이때에는 
t、H = h 次， ᅀ及入쇼이므로ᅀ^^“-^으로된다. 피스 
론으로부터 기통바닥까지의 거리는 L' = L 0 -Ax = H 0 , 
결국 이며 이때 에는 £' = 요 o 으로 된다. 

13.관속에 있는 기체기둥의 높이를 h 라고 하자. H = h 일 때 
표 = 산。로 된 다. 유리 관을 누르는 과정 은 그림 2-10-5 의 1를 참 
고하여라. 

①가라않는다 



그림 2-10-5 

1) 유리관이 전부 물속에 잠기기 전(즉 H<H C 일 때)에는 아 
르키메메스의 법칙에 의해 ，= 化이며 유리관이 구면밑 
에 잠겼을 때 (즉 H > H c 일 때) 에는 아르키메데스의 법칙 
F =/ 장/心 와 리 상기체 의 등온방정 식 

(P 0 + PgH)Sh = (P 0 + pgH, ){b + H x )S 

그리고 그림 가에서 ②의 경우 (표류)에 mg 와 뜰힘 

pgH x S 가 비 기 고있 다는 조건을 리 용하면 

^ (PpS + mgKb + H^S 
_ ~一一 ' 

Pg 

2) 유리관이 완전히 잠기지 않는 상태에서 표류할 때는 

pgHS = mg H = H l =^~ 

ps 

으로 된다. 유리관이 물면밑에 완전히 잠긴 상태에서 물속 
에서 떠돌아다닐 때 (그림 가에서 ④) 산값은 
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F _( P 0 S + mg)(b + H l )S 
' H + PJpg 

는 표에 대한 감소함수이다. 두 함수의 련결점에서 F 는 
대값이므로 이 위치에서 뜰힘이 최대로 된다. 이때 
h = H = H c 

로 된다. 이것을 식 

(사 + pgH)Sh = ( P 0 + pgH , Kb + H , )S 
에 넣고 정 리하면 

pgH 2 c + P 0 H C - ( P 0 +/ ¥ // 1 )(* + ^ i ) = 0 
이고 그 풀이는 



4) F = /( 分)함수는 그림 u 와 같다. 

14 .기구에 기체를 가득 채우되 기구안에서 기체의 압력이 기구밖 
에서 보다 클 때 이 기구는 팽팽해지면서 각부분에 장력 이 생 기 
게 된다. 이 장력 에 의 해 기구가 찢어지 게 된다. 이 기구속의 
기체를 오른쪽 반구와 왼쪽 반구로 갈라서 고찰하자. 그들의 
접촉선은 직경 이 (/인 원둘레이며 그 길 이는 이 다. 따라서 
이 부분의 천이 찢어지려면 거기에 걸리는 장력이 f 혜 d 로 
되여야 한다. 이제 왼쪽 부분의 반구를 주목하면 여기에 작용 
하고 있는 힘 은 세 가지이 다. 

첫째 로，바깥대 기 의 압력 에 의 한 힘 이 다. 그 크기 는 P h 부 . 

여 기서 는 /?만 한 높이 에서 대 기의 압력 이 며 이 힘 
의 방향은 오른쪽으로 향한다. 
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둘째로, 기구내부의 기체의 압력에 의한 힘이다. 그 크기는 

이며 방향은 왼쪽으로 향한다. 

4 

셋째로，오른쪽 반구가 이 왼쪽 반구에 주는 장력 厂 로서 그의 
방향은 오른쪽으로 향한다. 

왼쪽 반구는 이 세 힘의 작용하에서 평형상태를 이루고있다. 즉 

p 닌느 르七 F 

4 h 4 

，>/ᅬ .; r 크 이면 기구가 찢어 진다. 즉 이 조건은 

(야)부 >/최“ 

기구가 높이 에서 터진다면 


P h = P h 0 + a P K T = T 0 + a r h 
기구가 떠오를 때 체적은 변하지 않으므로 


우의 식 들을 련 립하면 


lM 

T T 0 


나 (4/ 최/에代) 
( P 0 / T 0 ) a T - a P 
15.타원의 표준방정식은 


= 2.1 Xl 0 3 m 


V 2 ᅵ P 2 
( F 0 /2) 2+ ( P 0 /2) 2 



이로부터 P = yf 2 P 0 /4, V = Av 0 /4^ 때 PV ^ 극대값을 가지며 
P = -42 PJA , 厂 = -^/^/4일 때 P 厂는 극소값을 가진다. 자리 
표를 평행 이동시키면 P ' = P 0 + ^ P 0 /4, 厂' = 厂 0 +^/조 F 0 /4 일 때 
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(끼 £| 대=[1+위 W ) 

이며 P' = P 0 -^P 0 /4, ， = 「 0 - 척 /4 일 때 

(끼나:卜스화 m 

으로 된 다. 리 상기 체 상태 방정 식 p ' V ' = nRT' , /> 0 厂 0 = «及凡 을 리 
용하여 계산하면 

나:1 +위 7—549.6K 
나: 1- 위 7—125.4K 


제11장. 열학종합문제 

1. 열장벽을 설치한 후 평형상태에 이른 다음 온도와 열에네르기흐 
름을 그림 2-11-1 에 보여주었다. 여기서 

J = J = - r 2 4 )， J = a ( T 2 4 - T L 4 ) 

이 식들에서 /'는 열복사에네르기흐름밀도 
이고 o ■ 는 비례곁수이다. 우의 세 식들을 
합하면 3J = cr ( r ； -T l 4 ) = J 0 이 다. 여 기 서 
가 은 열장벽이 없을 때 평형상태에서의 
열 복사에 네 르기 흐름밀 도이 다. 결 국 

p J 0 3 그림 2-11-1 

2. 수소기체가 떠오르는 과정에 물의 압력이 부단히 작아지므로 수소기 
체의 체적 이 계속 커진다. 그러 므로 수소기 체 가 받는 뜰힘도 계속 커 
지게 되므로 이 운동은 등가속운동이 아니다. 물면으로부터 A 만 한 
깊이에서 기체가 받는 합력，는이다. 
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한편 v = rl ^, P = P 0 + pgh , |^-^-( l 0- 2 A 2 + 0.12 A + 0.2) 이 


므로，값을 구하면，= -10一 6 쇼 이다. FoeA 이므로 수소기체덩 
어리가 떠오르는 과정 이 조화진동에서 물체가 힘을 받는 과정과 
류사한 특징을 가지고 있다는것을 알수 있다. 때문에 이 과정을 
물면에 원점을 둔 조화진동의 한 부분으로 볼수 있다. 수소기체 
가 떠올라 물면에 닿는 시간은 우에서 고찰한 가상적인 조화진 
동주기의 1/4이므로 


3. 


=i x2 띠 =i x 


xl0_ 4 xl0 一 3 


l ( r 6 


L7(s) 


매개의 기통에 들어있는 기체의 물질량(몰수)은 n = PV /( RT )。] 
다. 여기서 T 는 주위환경의 온도로서 고정되여있다. 


첫 기통을 련결하고 평형상태에 도달했을 때 기체의 압력은 
„ _ nRT _ PV 
l = V 0 + V = V 0 + V 

진공통속에 들어있는 기체의 물질 량은 

1 RT V 0 + V RT V 0 + V 

둘째 기통을 련결하고 평형상태에 이르렀을 때 기체의 압력은 


(n + n,)RT | 

느-노、 

1. PV 

v 0 +v 

、 V 0 + Vj 

1 V 0 + V 


진공통속에 들어있는 기체의 물질 량은 



i +」 L 、 

| V 0 . 

RT 1、 

. 厂 o + ' 

\ v 0 +v 


세번째 기통을 련결하고 평형상태에 이르렀을 때 기체의 압력은 


(n + n 2 )RT 

1-」 L + 

.나니 2 ] 

PV 

V 0 + V ~ 

V 0 + V 


V 0 + V 


진공통속에 들어있는 기체의 물질 량은 

Vq 

v 0 + v 

iV 번째 기통을 련결했을 때에는 


상， 0 _ 

1+ _^J 

ᄉ v ° T 

RT 

v 0 +v \ 
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4니 


,卜 ) | 처 

PV 

V 0 + V \ 

， o + 厂 J 


V 0 + v' 


關 


이때 진공통속의 기체의 압력 이 Po 에 이르렀다면 P N = P 0 
때 


V 0 -V 

이 결과식 을 좀 더 정 리할수도 있 다. 


포화수증기를 리상기체로 보면 이 다. 여기서 i 3 는 수 

증기 압력， n 0 은 수증기 분자수밀 도이 다. 따라서 n 0 = 은- 


한편 수증기분자들의 평균속도는 

y=cVr (문제조건) 

여기서 C 는 상수이 다. 

ᅀ/시 간동안에 A 오 만 한 물면을 통해 물로 응축되 는 수증기 분자 
의 수 AAT 은 v - At , AS , 해 에 비 례 할것 이 다. 즉 
AN = j 3 n 0 { v - At)AS 

여기서，는 비례결수이 다. 따라서 단위시 간동안에 단위자름면 
적 을 통해 물로 응축되 는 분자수 «은 


여기에 

« 0 = 슴 , V = Cy/T 

를 넣으면 

pcP 

n= w 

평형상태에서는 단위시간당 단위자름면적을 통해 물로 응축되 
는 수증기분자수와 물에서 증발되는 분자수가 갈다. 
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100° C (즉 373 K ) 때의 포화증기압 p 100 =1.01 xl 0 5 Pa 과 
14° C (즉 287 K ) 때의 포화증기압 P u = 1.6 X 10 3 Pa 을 넣고 
계 산하면 



5. 관의 자름면적을 쇼라고 하자. U 자관을 거꾸로 세워도 관안에 
수은이 그냥 남아있다. 이때 공기기둥의 길 이의 증가량을 x 로 
표시 한다. (문제 에서 제시 한 그림 2-11-2 의 L) 

그러면 보일-마리오트의 법칙에 의하여 i 社 0 " = 戶 2 (식+功"이 다. 
결국 比 + ih 2 = [戶 0 - ih + x ) + { h x - x )](£ 0 + x ) 

대응하는 값들을 넣으면 

80 xl 5 = (70-2 x )(15 + x ) 


= 5 cm , x 2 =15 cm 

즉 x 값은 두개 가 나오며 이 것 들은 모두 식보다 작다. 즉 U 자 
관을 거꾸로 뒤집었을 때 공기기둥의 길이가 사=“+지인 경우 
와 句=八+&인 두가지 경우가 있을수 있다. 

1) 八= 20 cm 인 경우를 보자. 이때에 밀폐된 기체 A 의 압력은 
P A = (75-32.5 + 17.5)133 Pa «60 Pa 
이다. 이제 공기기둥의 길이를 사 만큼 조^ - !" 


변화시켰다고 하자. 사 의 부호는 늘어 
난 경우에 +토，줄어든 경우에 一로 보 
겠다. 그러면 리상기체의 보일-마리오트 
의 법칙에 의하여 기체기둥속에서의 압 
력은 




L[ 


P'a 


-- 60x20 .133 Pa = H .133 Pa 
20 + Ax 20 + 4， 


그림과 같이 U 자관의 굽은 부분의 중심에서 얇은 수은층을 취 

하고 고찰하면 이 수은층의 왼쪽과 오른쪽에서의 압력 차는 

AP = P [ - P A +2ᅀᄌ =」으으으--60 + 2ᅀ乂 = 

A A 90 」一 Ay 



-60 + 2 Ax = 60-3 Ax -60 + 2 Ax = -Ax < 0 
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따라서 이 부분의 중심에 있는 수은층은 왼쪽으로 향하는 
힘을 받게 된다. 그러므로 하 = 20 cm 인 상태는 안정 한 평형 
상태 이 다. 

2) 신 =30 cm 인 경우를 보자. 우와 꼭같은 방법으로 고찰하면 

AP= 1 200 -40 + 2 Ax = - Ax >0 
30 + Ax 3 

이것은 신 = 30 cm 인 평형상태 가 불안정한 평형상태 라는것 을 
말해춘다. 때문에 그 어떤 작은 외부작용을 받게 되면 수은 
이 전부 오른쪽 관으로 넘어 오게 된 다. 그러 다가 공기 기 둥 
의 길 이가 &에 이르러 평형을 이루었다고 하자. 그러면 역 
시 보일-마리오트의 법칙에 의하여 

(P 0 +h 2 -h 1 )g 0 = (P 0 -h 2 -h l )x 3 
x 3 =48 cm 

우와 같은 방법으로 고찰하면 이 평형상태는 안정한 평형상 
태임을 알수 있다. 

6. 유리관속에 있는 공기기둥의 길이를 h, 공기의 압력을 P , 대 
기 압을 P 0 , 수은의 밀도를 p , 중력 가속도를 요 로 표시 하자. 
그러면 그림 2-11-3 의 1를 통해 알수 
있는것처럼 

P + pg(£-h) = P 0 

으로 된다. 문제의 조건으로부터 

사= /땅권이 며 따라서 

P = Pgh 

유리관의 자름면적을 " 라고 하면 관속 
에 있는 공기의 체적은 V = Sh , 따라서 
/> = 以厂八이다. 즉 관속에 있는 공기의 
압력은 그 체적에 비례한다. 리상기체의 
상태방정식 p 厂 = „요 r 로부터 
V 2 

Pg — = nRT 

이 식으로부터 온도가 낮아지면 관속에 
들어있는 공기의 체적은 작아지며 따라 
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서 공기의 압력도 역시 작아짐을 알수 있다. 체적에 따르는 압 
력의 변화는 p - r 선도에서 원점을 지나는 직선이다. (그림 
2-11-3 의 니 관속의 공기 온도가 7；로부터 刀 2 로 낮아지 는 과 
정에 기체의 체적은 & 로부터 厂 2 로 작아지므로 외부계로부터 
기체에 일이 수행되며 그 값은 그림에서 빗선을 친 부분의 면 
적과 갈으므로 

니 ♦됐에)，직 

이 며 관속에 들어있는 공기 에 서 내 부에 네 르기 의 변화 AJ 7 는 
AU = nC v (T 2 -T l ) 

외부계 에서 기체 에 전달된 열 량을 幻 라고 하면 열력학의 제1법 
칙에 의해 

W + Q = AU , Q = AU~W 

에至 아， 2 ，|含냐|) 

해 당한 수값을 넣으면 幻 = _0.247 J 이 다. 

幻<0이므로 실지로는 관속의 공기가 밖으로 열량을 방출하며 
그 값은 

幻，= -幻 = 0.2477 

7. 리상기체상태 방정식 (C 는 상수)로부터 P = CT/r 이 

다. 이 식으로부터 알수 있는바와 같이 p - r 선도에서 일정한 량 
의 리상기체의 등적과정은 원점을 지나는 직선으로 표시되며 
기체의 체적이 콜수록 이 직선의 경사도는 더 작아진다. 따라 
서 문제에서 제시한 순환과정에 어느 상태에서 기체의 밀도가 
제일 커지는가 혹은 제일 작아지는가 
하는것은 원점을 지나면서 이 원과 교 
차되는 직선들중 경사도가 제일 큰것과 
작은 것을 찾아내면 된다. 그림 2-11-4 
에서 OA 와 OB 이 다. 

결국 A 상태에서 기체의 체적이 제일 커 
지고 B 상태에서 제일 작아지며 밀도는 



0 곳 1 T/Tc 

그림 2-11-4 
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그와 반대 로 된다. 따라서 


£느 = %‘ 

A V B 

여기서 V A , F B 는 각각 A , B 상태 에서 기체의 체적 이다. 이 상 
태 에서 기체의 온도를 각각 T a , &로 표시하면 

^ : 히 4 化 

T a T b 

결국 PL = ^lA = ( P B/Pc)(T A /T c ) =tw2 

Pi PaT b ( T a / T c )( P a / P c ) " 

각，는 그림에 표시하여주었다. 그림을 보면 a + /? = ; r /4 이므로 

으“加사니:스느되 2 

此 U ) U + tanorJ 

한편 그림 에서 tan « = ^| , CB 는 원의 반경 r , OC = V 2, 
OB = y /2~ r 2 이므로 

p x 1 - r 、/2 - r 2 
Pi 1 + r ^2- r 2 

그림을 보면 원의 반경 r 와 순환과정에 제일 낮아지는 온도 T 0 
사이 에는 

세 

T c 

임을 알수 있다. 따라서 

그屬 S ® 

此 1+ _ 、 l 1+2 f-® 

8. 1) AB 직선을 따르는 상태변화과정에서는 P = aV 7\ 성립된다. 
여기서 a = P x IV l , 리상기체상태방정식 ?厂 = «모 T 와 우의 
식을 결합하면 AB 과정에 대하여 
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들이 성 립한다. 그리 고 B 상태 에 서 압력 은 

P 2 =aV 2 =^ 

V , 

AB 과정에 서 AU , ，，幻 는 각각 

AU = MC r AT = C v ( t 2 - T l ) = njuC r — ( v 2 2 _ R 2 )= 

，네 때 

w=\{p 2 v 2 -m)=^-v^) 

9. 2) AB 과정 에서 비 열은 c = 스으- 이 다. 여 기서 A 幻 는 AB 과정 


에 서 취 한 임 의 의 짧은 (미 소) 과정 A ' B ' 에 서 흡수한 열 량이 
며 Ar 는 A ' B ' 과정 에서의 온도증가량이 다. A ' 상태 에서 상 
태변수들을 P ;， V ；, S ' 상태에서의 상태변수들을 起 ，리 로 
표시 하자. 그러 면 AB 과정 에 대 한 계 산결 과들이 A ' B ' 과정 에 
서도 그대로 성립되므로 

ᅀ어:명4)|細-끼 

또한 을 리용하면 

nR 


AT = 


nR 


k-vi 2 )=^k^-vc) 


따라서 AB 과정에서의 비열은 
AQ 

c = - = 

MAT 


즉 상수로 된다. 

10.1) 알루미니움구가 가열되여있으므로 그것은 얼음을 녹이게 된 
다. 가령 구의 온도가。일 때 녹게 되는 얼음의 최대체적 
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이 구의 체적의 절반(반구의 체적)으로 된다고 하자. 이때 
얼음면으로부터 얼음속에 매몰된 구의 맨 밑바닥점까지의 
깊이는 h = R 로 된다. (次 는 구의 반경) 구의 온도가 t > t 0 
일 때는 쇼>요이므로 녹은 얼음의 체적은 반구의 체적과 어 
떤 원기둥의 체적의 합으로 된다.(그림 2-11-5 의 1) 알루 
미니움의 밀도를 p M , 비열을 c , 얼음의 밀도를 p , 얼음의 
비 녹음열 을 고 로 표시하면 알루미 니 움의 온도가 f ° C 로부터 
0° C 까지 랭각될 때 방출되는 열량은 

幻 i=! 해 3 ，， 

로 된다. 얼음이 녹으면서 흡수한 열량 起은 

Q 2 =p\^rR\h-R) + ^x^y 

이 과정 에 얼음을 제외한 외부계 에 로의 열방출을 무시하면 
Q \ — Q2 이 므로 

7 ARc 1 „ 

h= ^r t+ s R 

즉 h 는 / 가 콜수록 커지게 된다. 그러나 이 식은 />/<) 일 
때만 성립된다. 표에 준 수값들을 문제와 함께 준 방한지상 
에 표시하면 1~8차에 해 당한 실험점들이 A , B , …， H 등으 
로 표시된다. (그림 2-11-5 의 u ) 여기서 B , C , D , E , F 다 
섯개의 점들은 기본상 직선을 이루고있다. 결국 이 직선이 


로 되여야 한다. 그러므로 이 직선우에서 임의의 두 점을 
택하고 해 당한 수값을 찾아 각각 우의 식 에 넣 고 련 립하면 
비열 c 를 구할수 있다. 례를 들어 이 직선우에서 비교적 먼 
거리에 떨어져있는 가로축 8과 100에 해당한 두 점을 택하 
면 이 점 들은 지 (8, 5.1), x 2 (100, 16.7) 이 다. 이 수값들을 각 
각 우의 식에 넣고 요를 없애면 

c = 8.6 Xl 0 2 J /( kg -° C ) 

2) 측정값들중에서 1，7，8 차에 해당한 자료들은 리용하지 
말아야 한다. 이에 해당한 점들은 A , G , H 이다. 그러면 
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제 12 장. 전기마당 


1. 2) 

풀이방향. 전력선은 +전하로부터 시작하여 -전하에서 끝난다는 
것 을 알고있다. a , b 는 서 로 다른 부호의 전하이다. 전력선의 
분포로부터 전력선은 일정한 전기량에 대응한다. 여기로부터 a 
의 전기 량은 건의 전기 량보다 작다. 

2. 2 mg + qE 

풀이방향. 두 대전된 구를 하나의 계로 보고 문제를 고찰하면 
쉽게 풀수 있다. 



풀이 방향. 정전기적평형상태 에 놓여 있는 도체는 그 내부의 전기 
마당의 세기가 령이므로 도체내부의 임의의 점에서 생겨난 전 
하와 그 유도전하가 이 점에 만드는 전기마당의 세기의 크기는 
서로 같고 방향은 반대 이 다. 

4. 작은 물체 가 받는 전기 마당에 의한 힘 은 片 = -상표 이 다. 크기 는 
변 하지 않고 방향도 벽 의 방향을 가리킨 다. 마찰력 /의 방향과 
작은 물체의 운동방향은 반대 로 된다. x 축을 따라 운동을 시 작 
한 작은 물체는 여러번 벽과 충돌한 후 마지막에 원점 O 에 도 
달한다. 이 과정 에 전기에 네 르기 는 ᅀ<? = 상及 to 만큼 감소된 다. 
작은 물체 의 운동에 네 르기 는 w 며/2으로 감소된 다. 물체 가 벽 
과 충돌할 때 력학적에 네 르기 손실은 없 으므로 작은 물체 가 마 
찰력 을 극복하는데 소비하는 에 네 르기 는 감소된 운동에 네 르기 
와 전기에네르기의 합 

fS = ^ mv 2 0 + qEx 0 

과 갈다. 이로부터 작은 물체가 멎을 때까지 지나간 총 

운동거 리 는 S ^ E ^ i +mv 0 이 다. 

2 / 

5. 1) 전자가 두 평행극판사이를 통과하는 시간은 /서« 1( 厂 9 에고 

교류전압의 주기는 r«io _2 s 이므로 //»《r 라고 볼수 있다. 
이로부터 전자가 두 평행극판사이를 통과할 때 극판사이의 
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전압과 마당의 세기가 변하지 않는다고 볼수 있다. 전자가 
평행극판의 가운데선을 따라 입사한 후 수평방향을 따라 등 
속운동을 하며 수직방향을 따라 등가속운동을 한다. 전자묶 
음이 두 평행극판사이를 통과할수 없는 전압을 라고 하고 
전자가 평행극판을 지 나가는 시간을 /, 마당으로부터 받는 힘 
을 파고 하면 

나， d -= X - at \ «丄쁘 

v 2 2 m md 

이상의 3개식으로부터 t/ e = 관^ =91V 이다. 

2) (A4 = 2(A，) 중, 

TT Q 1 

그러므로 C/ c = C/ 0 sin|, u 0 =^^ = 105 ( V ) 

6 . 1) 전자가 첫번째 772 내 에 도착하여 야 가장 큰 운동에네르기 

를 가진다. 

“ 뿐 ， -f 네 2 d 

2) 『 = 2넜 ^_ 때 772 시간동안 전자의 위치 이동은 대체로 넜 

이므로 774시간내에 전자가 등가속운동한 거 리는 c//4 이고 
등감속운동으로 T/4 시간동안 운동한 거리는 c//4 이고 그 
다음 반대로 운동하기 시작한다. 그리하여 전자가 B 판을 때 
린다. 

7. 1) 운모를 끼운 후 축전기의 전기용량은 공기가 차있는 부분의 

축전기와 운모가 차있는 부분의 축전기가 병렬련결되였을 
때의 전체 축전기전기용량과 같다고 볼수 있다. 

공기부분의 축전기용량은 

c _ S!2 _ C R 
1 A7rkd 2 
운모부분의 축전기용량은 

_ sS 12 _sC 0 

Li= m 

따라서 축전기용량은 c = q + c 2 여기에 수값을 넣으면 
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C = 60 pF 

2) 전원이 공급하는 에네르기，는 전원의 전동력과 전원을 통 
해 흐르는 전기 량의 적과 같다. 운모를 끼우기 전 극판사이 
의 전기 량은 泳이 고 끼 운 후에 는 幻이다. 따라서 

W = S { Q - Q 0 ) 이다. 또한 Q 0 = C 0 S , Q = C 8 이므로 
硏 = 이 다. 수값을 넣으면，표安公 10 _6 J 

8. 1) 전기 마당이 없을 때 중력 , 뜰힘，끈기 힘 에 의하여 기 름방울 
은 등속으로 아래로 떨어진다. 이때 F % - F % = F % 

4 

즉 ■공제 giPi _ Pi ) = ^，r v x 

이로부터 r = I 9//Vl 

] l 2( p 2 - Pl )g 

2) 전기마당이 있을 때 중력, 뜰힘，끈기힘에 의하여 기름방울 
은 등속으로 우로 오른다. 이때 F ^= F ^- F i + F ^ 

따라서 qE = ^7 rr i g ( p 2 - p l ) +670] rv 2 

우의 식 과 련립하여 풀면 


= Q-J27T 


^1+^2 




\{ P 2~ Pl)g 

요 = 0에서 시 작할 때 A 판의 전위 가 B 판보다 높으므로 전자는 B 
판에 있다가 전기마당의 작용으로 A 판을 향해 운동한다. 교류 
전압의 첫 반주기동안 전압은 변하지 않으므로 전자는 등가속 
직선운동을 하고 그 운동에네르기는 게속 커진다. 만약 주파수 
가 높다면 전자는 A 판에 도달하기 전에 교류전압의 다음 반주 
기 에 의 해 반대 방향으로 운동한다. 즉 전자는 원래방향에 서 등 
감속직 선운동을 하고 다시 반주기 지난 후에 그 운동에 네 르기 
가 0으로 되며 다시 등가속운동을 한다. 반주기 지 난 후 또 감 
속운동을 하면서 마지막에는 A 판에 도달한다. 등감속운동과정 
에 전자의 운동에네르기는 감소된다. 따라서 전자가 A 판에 도 
달할 때 가지게 되는 최대운동에네르기를 구하자면 전압의 크 
기가 주어진 조건에서 전자는 B 에서 A 로 갈 때 시종일관 가속 
운동을 해야 한다. 이것은 교류전압의 반주기가 전자가 묘판에 
서 A 판으로 가속운동하는데 필요한 시간보다 작지 말아야 한다. 
즉 주파수는 어떤 값보다 콜수 없다. 전기마당의 작용에 의한 
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전자의 가속도는 a = eUJ ( md ) °1 4. 여 기서 e 와 w 는 각각 전 
자의 전기량의 크기와 질량이다. ᄉ를 전자가 B 에서 A 에 도달하 
는데 필요한 시 간이 라고 하면 c / = a / 2 /2 이 다. : T 를 교류전압의 
주기 ， v 를 주파수라고 하면 우에 서 고찰한데 의하여 다음과 같 
은 요구를 만족해 야 한다. 즉 


<1, “丄 

2 2 t 


우의 세 식으로부터 



즉 주파수는 J 종을 넘을수 없다. 


10 . 1) 완전히 꼭같이 대전된 반구면이 주어진 반구면의 밑에 있어 
하나의 완전한 구면을 형성한다고 하자. (그림 2-12-1) 즉 
구면 및 내부의 매 점의 전위는 같다 
고 한다. 그것 을 t / 으로 표시하면 대 
칭성에 따라 우와 아래 반구면이 원둘 
레 A , B , C , D 점 에 만드는 전위는 같 
다. 전위중첩의 원리에 따라 웃 반구 
면만 있을 때 원둘레 A , B , C , D 점 
의 전위는 완전구면일 때 전위의 절반 
이 다. 즉 I //2 이 다. 따라서 점전하를 
E 점 에 서 A 점 까지 이 동할 때 외 부힘 이 수행한 일 은 령 이 



그림 2-12-1 


다. 

2) 완전구면에 대해서는 E 점과 T 점은 같은 전위를 가지므로 
전위 차는 령이 다. 전위 중첩 의 원리 로부터 웃반구면 이 T 와 
E 두 점에 형성하는 전위차는 ( t / T - LA E ) 이면 아래 반구면 
이 T 와 E 점 에 형성 하는 전위 차는 이 다. 따라서 

아래반구면 이 만드는 마당속에 서 표에 서 T 로 상 를 옮겨 갈 
때 외 부힘 이 하는 일은 이 며 웃반구면 이 만드는 마당속 
에서 E 에서 P 로 g 를 옮겨갈 때 외부힘 이 하는 일은 -JV 
이다. 

11 . 1) 물방울의 전기 량이 q = C 2 U 0 , P 2 에 걸 린 전압이 이 일 때 
물방울이 받는 힘들은 평형상태를 이루므로 
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wg= 서•무 

여기로부터 mgh = mgh_ 

q C 2 U 0 

2) « 개의 물방울이 떨어 진 후 의 P 2 전위가 t/„ 라고 하면 
_nq _ nil 쇼 
" Q Q 

이때 «+1번째 물방울이 받는 전기마당의 힘은 


F = qE n =q- 

느: 

h 

_ nUlc\ 
一 C x h 

n+1 번째 물방울의 가속도는 



a - m S- F 


nUlC 2 2 

m 

= §~ 

mC x h 


이로부터 P 2 에 도착하기 전의 속도는 

v= ^ = l^I^K 

\ 

12.스위치 K 를 닫았을 때 축전기의 전압은 일정 하며 전동력 파 
같다. 묘판이 평형자리에 도달하였을 때 자리는 一x 이다. 이때 
축전기의 두 극판사이의 전기 량은 

— ss 

qx=ClS= Ank{d-x x ) 

여기서 "는 축전기극판의 면적이다. 축전기의 두 극판사이의 

전기마당의 세 기는 화 이며 한개 극판이 만드는 전기마 

d-x 

당의 세기는 街의 절반과 같다. 따라서 묘판에 작용하는 힘은 
신 l = 一 s JL^ =k ' x[ 

2 8났 (c/- 지) 2 

여기서 k， 는 됨성결수이 다. 다시 스위 치 K 를 닫았다가 열 때 

축전기에 쌓이는 전기량은 心 판은 미처 운동할 사이 

4nnd 

가 없다.) 전기량이 心로 보존된다면 새로운 평형자리에서 B 
판이 움직 인 거 리를 x 2 라고 할 때 축전기의 두 극 판사이의 전 
기마당의 세기는 
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x 1 = 0. : U/ 라고 하면 x 2 = 0. 08넜로 된 다. 

13 .문제를 푸는데서 기본은 원고리우에서의 전하분포와 구면우에 
균일하게 분포된 전하분포를 서로 련관시키는데 있다. 전기량 
幻가 구면우에 균일하게 분포되 여있을 때 구안에서 의 전기 마당 
의 세기는 령이 다. 전기마당중첩의 원리로부터 직경 AOB 우의 
매 점에서의 전기마당의 세기를 고찰하여보자. AOB 에 수직인 
평행평면들로 구면을 자르면 작은 구면띠들이 생기게 될것이 
다. (그림 2-12-2) 



그림 2-12-2 

어떤 한 구면띠 에서 서로 대칭인 위 치에 있는 고리의 일부분 
Pi, P 2 이 AOB 우의 임의의 점 은에 만드는 전기마당의 세기를 
고찰할 때 AOB 에 수직인 성분들은 대칭성때문에 서로 지워진 
다. 그러므로 이 러한 대칭성을 고려하면 구면띠의 전체 전하가 
S 점에 만드는 전기마당의 세기는 그 전기량의 절반이 마에，나 
머지 절반은 P 2 에 모여있을 때의 전기마당의 세기와 같아지게 
된다. 따라서 AOB 우에서의 전기마당의 세기를 고찰할 때 전하 
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幻가 구면우에 고르릅게 분포되여있는 경우는 이 구면전하가 
AOB 를 직경으로 하는 원고리에 우에서와 같은 방법으로 모여 
있을 때의 경우와 갈아지게 된다. 이렇게 전하가 분포된 고리 
인 경우에 그의 직경 AOB 우에서의 전기마당의 세기는 령으로 
된다. 전하 幻가 구면우에 고르롭게 분포되 여있을 때 면전하밀 

도는 

^ 幻 
ctef - - 

4 穴 R 2 

이다. AOB 에 수직인 무한히 가까운 두개의 평행인 평면으로 
이 구면을 자르면 좁은 구면띠들이 생긴다. 이 구면띠는 그림 
에서 각。에 의해 결정된다. 작은 구면띠의 면적은 
AS = 2 nR 2 • sin 分 • ᅀ分 

이고 전기량은 A 幻 zctAS 1 이다. 따라서 。위치에 있는 고리요 


소에서의 선전하밀도는 


■ ᄀ H — 


로 된다. 

14 . 작은 구가 두 전하의 작용을 받아 등속원운동을 하며 그때 합력 
의 크기 는 일정 하고 방향은 항상 원의 중심 을 향한다. (그림 
2-12-3) 이때 구에 작용하는 원둘 
레의 접선방향에서의 분력의 크기는 
같고 방향은 반대여야 한다. 

그림 에서 보여준것과 같이 A !0 = x 
로 하고 A 점 과 A ' 점 의 전하가 점 
P 에 작용한 힘의 크기를 각각 厂와 
，라고 하면 



그림 2-12-3 


J Fsina = F , sin y ff 

이고 시누스정리로부터 


sin 公: _ sin 6 sin (穴 ■ - P ) _ sin 6 

ᄀ厂 一 x 一 

웃식으로부터 


Fr - PA ' = F '- x-PA 
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끌롱의 법칙에 의하면 

F=k ~^f , F,=k ~^pjf 

이로부터 

qr _ q’r 
( PA ) 3 - ( PA ，) 3 

이 식은 점 P 가 원둘레우의 임의의 점에 있을 때에도 성립하여 
야 한다. 특수한 경우 즉 幻=0일 때 PA = R - r , PA ' = x~R 
이며 $ = 표 일 때 PA = R ~ r , PA ' = x _ 요 이 다. 이 값을 웃식 
에 넣고 정 리하면 

f 의 3 =M 3 

{R + rJ {x + RJ 

이로부터 

R 2 * 。 


여기에 대응하는 전하는 


q’ = — q, q’ = q 


제13장. 전기회로 

1 . 1 ) 

풀이방향. 전압계의 내부저항이 회로에 주는 영향을 고려하여라. 
다시말하여 전압계를 회로에 련결한 후 전압계와 병렬련결한 
저항이 작아져 분압효과가 떨어지게 되는데 이에 따라 제시된 
문제를 고찰하면 된다. 

2 . 3) 

풀이방향. 문제의 그림에서 미끄럼단자를 a 쪽으로 이동시킬 때 
及 5 의 저 항이 작아지 며 회 로의 전체 저 항은 작아전다. 이 로부터 
닫긴회로의 옴의 법칙，직렬회로의 분압관게와 병렬회로의 분 
류관계로부터 전압，전류의 변화관계를 판단할수 있다. 


232 



3 . 


2) 스위 치를 열기 전 축전기의 전압은 / 馬, 충전된 전기 량은 
이 = C 7 公ᄅ 이다. 스위치를 열고 안정된 후 축전기전압은 S , 
충전된 전기 량은 하 = <그?， 爲를 지 나는 총전기 량은 
ᅀ상 = c ( 多-/次 2 ) = i .2 xi ( r 4 이다. 


4 . 1 ) 측정할 때의 전기회 로도는 생 략한다. 

2) 임의의 전압계 례를 들어 두개의 전압계 A 와 B 중에서 A 를 
전원과 련결하고 계기에 표시되는 값을 t/ A 라고 한다. 다 
시 두개의 전압계 A 와 묘를 전원과 직렬로 련결하고 계기에 
표시 되 는 전 압을 각각 와 라고 한다. A 의 내 부저 항 
을 요 A , B 의 내부저항을 R b , 전원의 내부저항을 r , 전원의 
전동력을 冬 전압계 A 를 전원과 련결하였을 때 전류의 세 


기를 h ， 두 전압계가 전원과 직렬로 련결되였을 때 전류의 
세기를 / 2 이 라고 하면 옴의 법칙으로부터 


g = I \i R A +r \ ^ = I li R A +R B +r ) 


U a = I , R a , U ' a = I 2 R a , U b = I 2 R b 

이로부터 <?= UaUb 

Ua-U' a 

5 . 문제의 조건으로부터 매 전지의 전동력과 최대허용전류를 알고 


있는데 전기기구의 사용전압과 작업전류보다 작으므로 전지를 
여 러개 묶어서 전원을 보장해 야 한다. 

1) «개의 전지를 직렬로 련결하면 매 전지로 흐르는 최대전류 
의 세기는 / 1 = 2 A 이다. 다시 m 개의 전지조를 / = 4 A 가 만 
족되도록 병렬로 련결한다. 여기서 1개의 전지조는 «개의 
전지를 직렬로 련결한것이다. 이때 I = ml x 즉 


, mnS 

I =- 

mR-\-nr 

이미 알고있는 수값들을 넣으면 m = 2( 조)，« = 10(개) 

2) 매 전지로 흐르는 전류의 세기가 / 1 = 2 A 이므로 

출 =가 j -/ 1 2 ，= 2 xl .5-2 2 x 0.2 = 2.2( W ) 

3) 전지조의 효률 
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?7 = ^ Xl00 = S Xl00 = I0^5 Xl00 = 73 - 3(%) 


1) 매개 전원의 련결선은 그림 2-13-1 과 같다. 

2) 가속전압을 U 2 , 전자가 가속되여 작은 구멍을 지난 후의 속 
도를 z ； 라고 하면 

■응 wp 2 = eU 2 

전자가 ◦점 에 부딪치 게 하 
려면 Pi 와 P 2 사이에 적당한 
전압 t / 3 을 걸 어 주어 야 한다. 

이 때 전자가 받는 전기힘 과 

로렌쯔힘이 평형을 이루므로 그림 2 -1：3-1 



eJ r =eBv 


우의 두 식으로부터 


^ 야 

m 2 U 2 B 2 d 2 


1) 대전된 기름방울이 전기마당속에서 평형상태에 놓여 있을 때 
기 름방울이 받는 힘 을 분석하면 중력 은 아래 로, 전기힘 은 


우로 향한다. 


2) 저항 馬 과 평행금속판을 병렬로 련결하면 저항 량끝과 금 
속판 량끝에서의 전압은 서로 같다. 전압은 

U = Ed = 1 400 X 1,5 X 10" 2 - 21 ( V ) 

두 저항 馬과 馬을 직렬로 련결하면 매 저항에 흐르는 전 
류는 갈다. 


B 점의 전위는 R 2 , 馬에서 떨어져 령으로 된다. (접지) 따라서 
U b - I 2 R 2 - I 3 R 3 = 0 나 ?7 b = 0.6 X 10 + 2|,^27( V ) 

3) 저항 爲의 두 끝의 전압이 27 V , 爲에서 전류의 세기는 

/ 1= /-/ 2 =1. 5-0.6 = 0.9( A ) 

이 다. 爲 에서 발생하는 열 량은 

Q = IU't = 0.9 x 27 x 10 = 243 ( J ) 

4) 馬의 저항값을 조절할 때 회로에 흐르는 전류의 세기와 전 
압은 그에 따라 변하므로 변화량을 알아야 문제를 풀수 있 
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다. 전원의 전동력 표은 이미 알고있으므로 먼저 전원의 내 
부저항을 구하여 야 한다. 옴의 법칙으로부터 

다부』뿐 = 2(0) 

이고 에네르기전환 및 보존법칙으로부터 전지조의 출력이 
62.5 W 일 때 전류의 세기를 /'라고 하면 

=I'g-I' 2 r, 62.5 = /，.30-/， 2 .2 

이다. 풀이를 구하면 /； = 2.5 A , 사 = 12.5 A (버린다) 

다시 옴의 법칙으로부터 외부회로의 총저항 R ’ 는 1' 2 =-^ 

R' + r' 

즉 요' = 10 Q 

이로부터 치=또 = H = 30( Q ) 

1 I x 0.9 

+ = 女 + ^[ 로부터 구하면 馬 = 5Q 이다- 그러므로 馬 

의 저항값을 5 Q 으로 조절하면 전지조의 출력은 62.5 W 이 다. 
8. 가능성. 조건이 아래와 같을 때 爲 과 馬은 각각 A 와 B 의 전 
기 저 항을 표시하며(저 항은 온도에 따라 변하지 않는다고 가정 
한다.) 문제로부터 알수 있는 바와 같이 

1 0 2 1 0 2 

= ^ - = 50 ( Q ), 요 2 =스_ 一 = 20 ( Q ) 

A 가 전원에 접지되 였을 때 정격출력 外의 요구에 부합되므로 



묘를 바꾸었을 때 모의 실지소모전력은 

Pl= {^~) 〜 

p 2 < m 를 요구하므로 웃식으로부터 

r>loV!o Q, ^>10 + | 

로 된다. 

9. I x = 10mA, / 2 =2.5mA, f/i=2V, 전류계의 내부저항 R A , 전압 
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계 의 내 부저 항 Ry, 전원의 전동력 을 於ᅵ 라고 하면 분압관계 식 
으로부터 

知 冬, 

JJ _ R V + R x f _ R V R x^ _ 

1 R v R x + R R V R X + R x R a + r a r v 

Rv + R, " 

尺를 전압계와 분리시키고 전류계와 병렬로 련결한 후 전류계 
량끝의 전압은 

'.히 

U a =I 2 Ra= /g + 馬 — s = - 느보 - 

R a r ， +r r v r x + r a r x + r a r v 
Ra + R x v 

우의 두 식을 서로 나누면 전압계의 내부저항은 


^=^I = 8x10 2 Q 

h 

이다. 馬를 전압계와 병렬로 련결하면 전압계에 흐르는 전류의 
세 기 는 


I v = 으】4용多. 5 mA , 
R v 

10 .먼저 전원이 구의 량극에 그림 
2-13-2 와 같이 련결된 간단한 
경우를 고찰하자. 이때 《적도 
선》에서 거 리 A / 인 작은 구간 
사이를 지나는 전류의 세기는 
i = h 生 

2M 


야 • 讀 267 ° 



그림 2-13-2 


이 다. 이 제 두개 의 전원을 구에 련결하되 한개 는《 량극》사이， 
다른 한개는《적도선》 C 점과 그 대칭점에 련결한다. C 점 에서 
전류의 세기는 두개의 서로 수직방향으로 흐르는 전류의 세기 
의 대수적합과 갈다. 그러나 이 전류의 세기는 구하려는 전류 
의 세 기의 2배 와 같다. 그러므로 마지 막에 얻어지는 구면우의 
주어진 두 점사이의 전류의 세기는 
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I/O h R _ ^ 1 

2 2 kR 1 000 4 000 tt 0 


이 며 방향은《 적 도선》과 45°를 이 룬다. 

11 . 가변저 항의 제 일 웃끝점 보에 서 아래 점 P 에 로 미 끄럼단자를 움 
직일 때 축전기의 충전전압은 점차적으로 감소한다. 축전기의 
전기량도 감소한다. 축전기가 방전할 때 검류계 G 를 지나는 
전류의 방향은 건에 서 a 이 며 가변저 항의 미 끄럼단자를 보에 있 
을 때 축전기의 충전전압과 전기량은 각각 


-君’ 幻0 = 


이다. /시간이 지난 후 가변저항의 미끄럼단자가 어떤 위치에 
있다고 하면 저항은 爲 과 次 2 로 나눌수 있다. 이 두 부분의 
저항값이 저항의 전체 길이에 정 비례하므로 


치 




축전기의 충전전압은 馬의 전압과 갈으므로 


U , 


= 의 = 직1」니 

R+r R + r \ l ) 


이다. 축전기의 전기량은 축전기용량과 전압에 의하여 결정되 


므로 


Q t = CU ,= 


割 



검류계 G 를 지나는 전류세기는 축전기극판사이의 방전속도에 


의하여 결정된다. 즉 

I AQ _ Q 0 - Q t _ CR 紙 
' 一 t 一 ~ (R + r)l 

그러 므로 방전전류는 항상 일 정하다. 수 
값을 넣으면 I ,=3 mA 

12. 1)2 극소자의 량끝단자에 걸 린 전압을 
U D , 2극소자를 지나는 전류의 세기를 
/ D 라고 하면 

2。) = 시:/ D + 풍모)爲 


/o[mA] 



L ， /)[V] 


그림 2-13-3 
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이다. 수값을 넣으면 J 7 D =(1.5-0.25/ D xl 0 3 )V 이다. 이것 
은 그림 2-13-3 에서와 같이 가로축으로는 1.5 V , 세로축으 
로는 6 mA 를 지나는 경사도가 一4인 직선으로 나타나게 된 
다. (2 극소자의 부하선이 라고 부른다. ) U D , / D 가 2극소자 
에 의한 전압제한을 받으므로 2극소자는 부하선과 전압곡선 
의 사귐점 근에서 동작한다. 이때 2극소자의 량끝전압과 전 
류의 세기는 각각 U D = IV , / D = 2 mA 이다. 

2) 저항 따에서의 

전압은 U x =S-2 U d = AY 

전력은 p 1= ^i = 16 mW 
지 

13 .닫긴면으로 들어오는 전류값은 나가는 전류값과 갈다. 문제에서 
제시한 회 로에서 구하려는 전류값이 있는 회 로가 그림 13-4 와 
같이 닫긴면 S 로 둘러싸였다고 생각하자. 



그림 2-13-4 

이 닫긴면 에 의하여 잘리우는 회 로의 전류값은 I a , I d , / e ，와 
4 이고 전류 4, h，I c , 시，八 와 4 의 전류방향은 그림과 
같다. 전류값들을 다음과 같이 계산한다. 

그림에서 Q 점은 이다. 

八 를 구하기 위하여 전원을 포함하고있는 FE 부분회로를 고찰하자. 

=E 2 -I b xl0 = 0 I b = lA 
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I c 를 구하기 위 하여 부분회 로 EG 를 고찰하자. 

(P 표 一 (Pq = E b -I c xl = 4V _누 I c = 6A 
교차점 표에서는 4=/ 6 +/ c - / 3 = 5A 이다. /, 를 얻기 위하여 
요점의 전위를 고찰하자. 

(f>^—(Pp=I d x. 0.2 = IV 

이로부터 P 점의 전위는 이 p =5 V 이다. 전원을 포함하고있는 
PH 부분회로에서 

如-抑 =(馬 - 직 )-/ e (5 + 10) / e = 10A 

따라서 닫긴면 S 에서 

I x = I d - I e - I a =5-0-3 = 3( A ) 

14. 처음 전류계에서 최대편기전류는 I g [ mA ] , 내부저항은 r [ Q ], 
1 mA 단자가 만족되는 관계식은 

Ig _ R l +R 2 + R 3 

7 국 r ^^ 

10 mA 단자가 만족되는 관계식은 

la R ? + 

10- I g = r + 치 

100 mA 단자가 만족되는 관계식은 

Ig _ 及3 
100 — I g r + + R，2 

爲 를 웃식 에 넣 고 次 2 과 次 3 을 없애 면 
I g +r = 160 

이것은 계기에서 / g 와 /-가 반드시 만족해야 할 관계식이다. 
뿐만아니 라 이 관계식을 만족하는 3개의 계기들은 정확한 값을 
나타낼수 있다. 그러나 처음계기와는 내부저항값들이 갈지 않 
다. 계기 묘에 대해서는 

/ g +r = 0.5 (120 + 160) = 140 <160 
이므로 / g + r = 160 의 관계식이 성립되지 않는다. 만일 계기 묘의 
내부저항 H 40 Q 짜리 저항을 직렬로 련결하면 계기의 내부저항 
은 r ' = r + 40 Q = 160( Q ) 으로 되며 우의 관게식을 만족할수 있다. 
즉 계기 B 는 마사진 전류계를 대신하여 리용할수 있다. 
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제 14 장. 자기마당 


r I 근 

풀이방향. 전하의 운동자리길에 수직 인 자름면을 택하고보면 한 
주기동안에 이 자름면을 통과하는 전기량이 상 이다. 운동주기 
를 고려하면서 등가전류를 구하면 된다. 

2. 3) 

풀이방향. 문제의 그림을 보면 립자가 부의 전기량을 띠고있다 

는것 그리 고 요 = 쓰프로부터 두 립자들의 전기 량과 질 량의 비 
Bq 

k{k = qlm)A 句=2知로 된다는것을 알수 있다. 다음 양성자와 
a 립 자에서 의 소값을 리 용하여 확인해 보면 1) 과 2) 가 틀린다는 
것을 알수 있다. 그다음 자기마당속에서 대전립자의 운동주기 
공식 및 가속도공식을 리용하면 3) 의 경우가 옳다는것을 확인 
할수 있다. 

3. —my 2 -—qvBd 

풀이방향. 서로 수직으로 사귀는 전기마당과 자기마당속에서 립 
자는 전기힘과 로렌프힘을 동시에 받게 된다. 이 두 힘이 평형 
을 이 룰 때 에만 립자가 마당구역을 등속직선운동하게 된다. 
자기유도를 증가시키면 로렌쯔힘 이 더 커지며 따라서 립자가 
극판에 떨어질수 있다. 이 과정에 로렌쯔힘은 일을 수행하면서 
립자의 운동에 네 르기 를 변화시 킨다. 이 때 전기 마당이 수행한 
일 이 립자의 운동경 로에 는 무관계하 
므로 립자가 극판에 떨 어 진 구체 적 위 
치 에 관계 없 이 전기 마당이 수행한 일 
을 통하여 립자의 운동에 네 르기 를 계 
산할수 있다. 

4. 그림 2-14-1 에서처럼 전자가 자기마 
당속에서 반경 이 R 인 원둘레의 어떤 
부분인 ab 를 따라 운동한다고 보고 
(실제로 그렇게 움직인다.) 중심을 C , 
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반경 을 R , 전자가 자기 마당에 들어 올 때 의 속도를 v, 전자의 
질 량과 전기 량을 각각 m, e 로 표시하면 



5. 1) 동이 온의 전기 량을 e 라고 하면 이 이 온이 ^의 속도로 구멍 S 
에 들어온 후 전기마당속에서 받게 되는 힘의 크기는 F x =eE 
이며 그 방향은 아래쪽으로 향한다. 그리고 로렌쯔힘의 크기는 
F 2 =evB , 방향은 우로 향한다. 중력을 무시하면 끼=폭 인 경 
우에 만 동이 온들이 편기없 이 오 로 빠져 나올수 있 다. 따라서 동 
이온들이 구멍 오 로 빠져 나올 조건은 化 = 해5 이 다. 다시말하 


여 처 음속도가 u = | 인 이 온들만이 오 로 나온다. 


2) 이 이 온들이 자기마당 S ' 로 들어 온 후 받게 되 는 로렌쯔힘 
은 F = 이 다. (중력 은 무시 한다. ) 이 힘 의 방향은 속도 
^의 방향과 수직 이 면서 그 값은 일정한 상수이다. 때 문에 
동이 온은 자기마당속에 서 등속원운동을 하게 되 며 로렌프힘 
，가 다름아닌 이 원운동에서의 향심력으로 된다. 질량수가 
63，65인 두 동이온의 자리길반경을 각각 R u 及 2 이 라고 하 
면 


따라서 


y 2 c 

evB' = m l — , evB' = m 2 - 


에 에 


수값들을 넣으면 치= 0.33 m ， i ? 2 = 0.34 m 
6. 대 전립자를 S 점 에 서 출발시 키 면 두 원통사이 에 걸린 전기 마당에 
의해 가속되면서 실름 a 를 통과한 후 자기마당속에서 로렌프힘 
을 받아 등속원운동을 하게 된 다. (그림 2-14-2) 이 립 자가 S 점 
에 다시 돌아오려면 실름 a 를 빠져 나온 립 자가 원자리길을 따라 
돌다가 실름 b 로 들어오면서 전기마당의 작용으로 감속되고 다 
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시 가속되여 실름 b 로 빠져나와야 한다. 그 
다음 꼭갈은 과정으로 실름 c , d 를 거처야 
실름 a 로 다시 들어와 S 점 에 도착하게 된다. 

처음에 립자가 실름 a 를 빠져나와 자기마당 
속으로 들어갈 때의 속도를 u 라고 하면 에네 
르기보존법칙에 의해 

= qv 

로 된다. 그다음 로렌쯔힘에 의해 진행되는 등속원운동의 반경 
을 요라고 하면 로렌쯔힘의 공식과 뉴톤의 법 칙으로부터 



로 된다. 이 립자가 S 위 치 로 다시 돌아오려 면 그림 에 서 알수 
있는것 처 럼 이 립자가 a 틈으로부터 b 름까지 운동하는 동안 바깥 
원통의 반경과 같은 반경을 가진 원의 3/4만큼 원운동을 해야 
한다. 따라서 이 원운동자리길의 반경 次 는 대과 같아야 한다. 
이로부터 

U = ^ 

2m 



7. 1) 자기 마당속에 서 립자들의 운동자리 길 반경 을 표 라고 하면 뉴 
톤의 제2법칙에 의해 



으로 되며 따라서 



2) 그림 2-14-3 에서와 같이 OP 
를 활줄로 하면서 반경이 같 
은 두개의 원을 그리면 P 점 
에서 만나는 두 립자의 운동 
자리길을 그릴수 있다. 이 
두 원의 중심들과 직경들을 
각각 어, 0 2 , OOiQi , 
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oo 2 q 2 로 표시하면 o 점으로부터 이 두 원에 그은 접선방 
향들을 각각 두 립 자의 입사방향을 표시 한다. (그림에서 두 
개의 화살부호) 이 방향들사이의 각을 산라고 하자. 

그러 면 기 하학적 관계 에 의 해 zpo 1 q 1 = zpo 2 q 2 =^ , 립 
자 1의 자리길은 이 원둘레길이의 절반보다 (3，= 次0만큼 
길며 립 자 2의 운동자리 길은 Q 2 P = R9 만큼 짧다. 립 자의 
등속원운동주기를 r 라고 하면 두 립자의 운동시간은 각각 



로 되며 따라서 출발시간차는 

= /] — / 2 = 2 프프- 

V 

이다. 한편 

^•COS^ = — , 0 = 2 COS -1 곧- 
2 2 2R 

이므로 

= 꾀 

qB \2mv) 

8. 고리 가 정 지 하고있을 때 고리 에 서 의 전기 마당의 세 기 는 령 이 아 
니므로 대전된 전하들은 힘을 받고있으며 따라서 고리에는 이미 
장력 이 걸 려있 다. 고리 를 회 전시 키 면 전하들이 고리 와 함께 운 
동하면서 전류를 형 성하게 된 다. 때 문에 이 고리 의 매 개 부분들 
이 자기마당때문에 생기는 자기힘을 받게 되는데 이 힘의 방향 
은 반경방향을 따라 바깥쪽으로 향한다. 이 힘 과 고리 의 요소부 
분 량쪽으로 생기는 장력의 합력이 바로 고리요소부분이 원운동 
하는데서 향심 력 의 역 할을 한다. (그림 2-14-4) 고리 요소부분의 
길이를 A /, 질량을 Am 고리 량끝점들에서 
고리의 중심을 바라보는 각을 A6, 자기힘을 
F, 부가된 장력을 r 라고 하면 등속원운동조 
건으로부터 

2Tsm—-F = Amco 2 R 
2 



그림 2-14-4 
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A 산가 매우 작으면 sin ^« 
이며 


이고 여세 


이므로 


F - BTM - B.^.RAO 


R 切,, 


= —— {QB + ntco) 

관이 깨의 속도로 운동하면 작은 구도 그와 함께 운동하면서 
로렌프힘을 받게 되는데 이 힘의 방향은 관의 축을 따라 우로 
향하며 이 힘의 크기는 F = qv 0 B 토' 된다. 그러면 우의 방향으 


로 향하는 가속도 ^ = 즈 = 표2프가 생기며 따라서 갈은 방향으 
m m 

로 향하는 운동속도가 나타난다. 이 속도때문에 추가적으로 받 
게 되는 로렌쓰힘의 방향은 관벽에 수직이면서 왼쪽으로 향한 
다. 그러나 관벽을 수직으로 누르는 힘은 관벽의 맞선힘과 상 
쇄되여버리므로 작은 구는 관축방향을 따라 우로 향하는 로렌 
프힘 만을 받게 된다. 이 힘의 작용을 받으면서 구가 N 위 
치에 도달할 때의 속도는 



로 된다. 그런데 이 구는 깨의 속도로 오른쪽 방향으로도 운동 
하고있으므로 N 위치에 도착하였을 때의 합성속도는 


니 v ’ 2 + v 0 2 = 


m + i\ 

v mv o ) 


로 된다. 관을 벗어난 다음에는 자기마당속에서 로렌프힘을 받 
으면서 등속원운동하게 되며 이 원운동자리길의 반경은 


R 



■0 

qB 


10 . 먼저 무한직선도선이 4각형도선틀에 주는 힘 F ' 를 구하자. 문 
제 에 준 그림에서 볼수 있는것처 럼 변 此와 cd 는 대 칭이며 ab 
변 이 받는 힘 은 수직 웃방향， cd 변이 받는 힘 은 수직아래 방향이 
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므로 이 두 힘은 상쇄된다. 한편 ad 변이 받는 힘，의 크기는 
지'=하/ 2 / 2 이며 그 방향은 왼쪽으로 향한다. 여기서 하은 무한 
직 선도선전류가 ad 변위치 에 만드는 자기 유도이 며 크기 는 

허 = 이 다. 꼭같은 리 치 로 be 변 이 받는 힘 은 진 = B 2 I 2 l 2 이 며 
r 

방향은 오른쪽으로 향한다. 여기서 


fi. 


이 다. 따라서 4각형도선틀이 받는 전체 힘은 

F' = Fi-F^=^-U 2 
r{r + l x ) 

이며 그 방향은 왼쪽으로 향한다. 뉴론의 제3법칙에 의하면 
4각형도선틀이 무한직선도선에 주는 힘，의 크기는 우에서 
구한，와 갈으며 방향은 반대로 된다. 즉 

F= 비 12 l x l 2 
rir + l,) 


방향은 오른쪽이다 

11 . 1) 대전립자가 시계바늘정방향으로 돌 때의 전기마당에 의한 힘 
을 F, 로렌프힘 을 /라고 하자. 그러 면，와/의 방향은 +전하 

쪽으로 향한다. 이 때 F = 3f ,，+ / = mf 이 다. 립 자의 운 
r 


동방향이 반대로 되면 로렌쯔힘의 방향이 반대로 된다. 한편 
전기마당에 의한 힘은 두 전하사이의 거리의 두제곱에 거끌 
비례하므로 이 힘을，'라고 하면 


F' 


F, F'-f = 


로 된다. 이 4개의 식을 련립하여 풀면 요 / r = •、斤-2 로 된다. 
2) +전하의 전기량을 Q, 一전하의 전기량을 상하고 하자. 자 
기마당을 없앨 때 부로 대전된 립자가 가지고있는 에네르 
기는 
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E = E + E k = 

p k r 2 

= -Fr + |(F + /)r = -|(F-/)<0 

이 다. 이 때 전기 마당이 립자에 주는 힘 이 원운동의 향심 력 
으로 된 다. 따라서 립자의 운동자리 길은 타원으로 변 하지 
만 여전히 +전하의 둘레로 돌아간다. 자기마당을 없애는 
순간 립자의 위치가 이 타원의 자리길우의 한 끝점으로 된 
다. 이제 타원의 다른 끝점 이 +전하로부터 r ' 만큼 떨어져 
있고 립자가 이 끝점 을 지 날 때 의 속도를 1/라고 하면 케 
플레르의 제2법칙으로부터 ru = fV 로 되여야 하며 에네르 
기보존법칙으로부터 

-추+ |_， 2 =-|(厂'/> 


로 된다. 또한 끌롱의 법칙으로부터 - k 약 = - F 수로 된다. 

r r 

이 식 들을 련 립하여 풀면 / =『 로 된다. 립자가 원자리 길 
에서 운동하고있을 때의 운동주기는 r = & 이 다. 이제 타 

V 

원자리길을 따라 운동할 때의 주기를 r 라고 하면 케플레 
르의 제3법칙으로부터 



r 2 


으로 되며 이로부터 T ' 


부끙로 된다 • 


12. 매질속에 자기 마당이 걸렸을 때 여 기 
로 들어 오는 립자는 저 항힘 /라 로렌 
쯔힘 /로를 받으며 이 두 힘의 방향은 
서 로 수직 이다. 이 두 힘은 모두 립 
자의 속도에 비 례하며 

/ = kv = k — , / £ = qvB = qB — 
t、t J 도 ' 1 At 



그림 2-14-5 


246 




이 다. A / 시 간동안에 립 자운동량의 변화량 ml 乂 v 는 저 항힘 에 의 한 
힘 덩 이 fAt 와 로렌쓰힘 에 의 한 힘 덩 이 녀 의 벡 토르합과 같으 
므로 이 세 벡토르는 그림 2-14-5 와 같은 3각형관계에 있다. 

매질속에서 립자가 운동하는 전기간에 다음 그림에 보여준 세개 
의 류사한 벡토르3각형관계를 가지게 된다. 

여기서 1은 립자의 입사점으로부터 정지위치까지의 직선거리 ， Uo 
은 립자의 처음속도이다. 자기마당이 없을 때는 이 그림에서 3각 
형이 수직으로 선 직각변으로 변화되므로 새로 된다. 자기 

유도 요 인 자기마당속에서는 my 0 = A /( A ：/ 1 ) 2 +( M ) 2 으로 되며 자 
기 유도가 S /2 인 경우에는 


■ 0 



으로 된다. 우의 세 식으로부터 

l 2 = I 안 1 = 8 . 3 cm 

、/l + 3( V ，) 2 

13. 그림 2-14-6 에서와 같이 자리표계를 정하고 원형도선우에서 
미 소부분 ᅀ /,. 를 취 하면 ᅀ /,. = ᆻ하 이 다. 

이때 요소전류 기ᅀ /,. 가 받는 자기힘의 
크기는 





이다. 여기서 x , ■는 요소전류 가ᅀ/,■로부 
터 직선도선까지의 거리이다. 대칭성의 그림 2 -1 4 _ 6 

견지 에 서 볼 때 이 요소힘 들의 수직 방향성 분들의 합은 령이 다. 
따라서 원형도선이 받는 힘은 오른쪽수평방향으로 향하게 된다. 
이 힘，는 


F = 프ᅀ끼 cos 작 = 꾸 ’ 은 ’ 1 ’ 2 A / t . cos 여 = 

ᅵ속■，•밖씨-- 

= Mo 1 ! 1 ! 
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14. 1) 문제 조건으로부터 구멍 A 를 통과하여 구역 II 로 들어 온 전 
자선에서 속도의 축방향성분이 u 이다. 이 전자들은 구역 
II 에서 자기마당 S 의 작용을 받아 라선운동을 하는데 라선 
의 피치 (라선운동에서 한바퀴 돌 때 축방향으로 전진한 거 
리)들은 다 갈으며 라선운동의 주기는 

t' = ^L 

eB 

으로서 속도에 무관계하다. 그리 고 라선운동의 피 치는 


이 다. 여 기서 m 은 전자의 질 량， e 는 전기소량이 다. 이 전 
자들이 구멍 A ' 를 통과하려 면 £ 이 A 의 옹근수배 로 되 여 
야 한다. 즉 


L = nh = n- 


2nmv 

eB 


， n = l, 2, 3, 


그러므로 자기유도의 크기는 


„ 2nmv 

B = n - 

eL 

로 된다. 5의 최소값은 

_ 2nmv 

公 o = - - - 

eL 

이 며 따라서 公 0 은 h = £ 일 때 의 S 값에 대 응된다. 문제 에 
제시한 그림 l 에서 5의 변화주기는 r 이 다. 만일 구멍 A 
를 통과한 전자들이 구역 II 에서 운동하는 시간이 r 보다 
작다면 전자가 A ' 에 도착하기 전에 S 의 방향이 바뀌 므로 
원래의 라선운동과는 다른 운동을 하게 되며 따라서 이러 
한 전자들은 A ' 를 통과할수 없다. 따라서 


T 

2 " 


>r 


조건이 만족되여야 한다. 결국 r 의 최소조건은 


T 0 = 2T' = 
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로 된다. 



2) r = 2 r 。 이라고 하자. 그러면 구멍 A 로부터 구역 II 로 들어온 

산란전자들가운데서 s 가 정방향으로 향하는 시간간격의 앞절 
반시간동안에 A 를 통과한 전자들은 구멍 九 를 통과할수 있 
지만 그다음 절반시간동안에 
A 를 통과한 전자들은 A ' 를 Bo 
통과할수 없다.(그림 

2-14-7) O 

다시말하여 구멍 A 를 통과 
하여 구역 II 로 들어 온 전 
자들이 이 구역안에서 V 
시간동안 운동을 해야 구멍 九를 통과할수 있으므로 이 운 
동시간내에 자기마당의 방향이 변하지 말아야 하는것이다. 
그러므로 전자가 구멍 九를 통과할수 있는 시간간격은 그림 
에 서 점 으로 찍 어 준 구역 들이다. 

3) 구역 II 에 들어 서 는 전자들의 속도에서 진공관축에 수직 인 
방향성 분을 z 노 으로 표시 하자. 그러 면 구역 II 에 서 전자들의 




15. 전자총에서 전자의 발사속도를 u 라고 


그림 2-14-8 
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하면 = eU 으므로 v = 론프 -，여 기 서 m 은 전자질 량 ， e 
2 m 

는 전기소량(절대값) 

1) 그림 2-14-8 에서 보는바와 같이 표적 M 을 명중하려면 전 

자의 운동자리길반경 公와 a ， 。사이에 次 = |>/ sin 。 와 

같은 관계가 만족되여야 한다. 또한 요 와 자기 마당 요사 

이에는 요 = 으므관계가 있다. 이 세 식으로부터 
eB 

B _mv _ 2 sin ^ l 2 mU 
eR d \ e 

문제에서 주어진 수값들을 넣으면 

公 = 3.7 x 10 _ 3 T 

2) B II KM 일 때 전자는 걸음이 일정 한 라선운동을 한다. 이 
전자는 巧/:야애分의 속도로 ᄄ 방향으로는 등속운동도 
한다. 표적 보에 도착할 때까지 걸리는 시간은 

d 

t = - 

vco^<p 

또한 이 전자가 카 = ysin 分 의 속도로 公 에 수직 인 평 면에 
서는 등속원운동하는데 이 원운동의 주기는 

T^L 

eB 

전자가 표적과 정확히 충돌하려면 

t = nT ，( n = l , 2，3, …) 

로 되여야 하므로 

B = 2 __p ， (n=1； 2 , 3 , 

ed 

수값들을 넣으면 公 = « x 6.7 xl 0 一 3 T 
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제 15 장. 전자기유도 


1. 1)， 3) 

풀이방향. 전체 비행구역안에서 지자기마당의 수직성분은 수직 
아래방향으로 향한다. 때문에 비행기가 어느 방향으로 날든지 
자력선을 끊는 상태는 갈다. 오른손규칙을 써보면 비행기날개끝 
에서의 전위는 비행사의 왼쪽이 오른쪽에서보다 높다. 

2. 3) 

풀이방향. 가변저항기의 미끄럼단자를 오른쪽으로 움직일 때 선륜 
으로 호른는 전류는 감소되며 따라서 선륜내부의 자기마당이 약해 
진다. 그러 면 두 금속고리안으로 통하는 자력 선묶음도 모두 감소된 
다. 이때 두 고리에 생기는 유도전류의 흐름방향이 같다. (문제에서 
제시한 그림의 왼쪽에서 오른쪽 방향으로 볼 때 시계바늘운동방향) 
매개의 고리를 개별적인 자석으로 보면 M 과 N 사이에 서로 다른 
자극이 생기므로 서로 끌어 당기게 된다. 

3 w= mA 

. R 

풀이방향. 도선틀의 짧은 변이 자기마당속에 들어서야 도선틀에 
유도전류가 생기며 그때에는 사람이 미는 힘을 주어야 도선틀의 
등속운동을 유지할수 있 다. 이 힘 의 크기 는 

F = BIl 2 =B^l 2 

이다. 그런데 도선틀이 자기마당을 완전히 통과하려면 량쪽 두 
변이 각각 다 지 나가야 하므로 사람이 수행해 야 할 일은 

4. 막대기가 아래로 미끄러질 때 막대기는 중력 
mg ， 맞선힘 ， N = mgcosd , 마찰력 /，자기 

힘 F = 밴! 를 받는데 그 방향들을 그림 
R 

2-15-1 에 주었다. 

이 힘들이 평형을 이루었을 때 속도가 제일 
커진다. 이 힘들의 평형조건은 
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mgsin 分 一 jumgcos 分 一 


B 2 L 2 v 


따라서 최대속도는 

강 - mg(sin 0- ju cos 0) ^ 

v ~ ~¥ l 2 

5. 1) 도체 MN 과 두 도체 Oa , Ob 가 만드는 3각형 aOb 가 닫긴회 
토를 이루고있으며 여기서 MN 의 일부분 ab 가 회로에서 전 
원의 역 할을 한다. 유도전동력은 JzSii ; (여 기서 쇼 는 ab 부 
분의 길이)이며 

i = Ob • ton 分 = i 년 tan 分 

이 므로 결 국 유도전동력 은 시 간 / 에 비 례한다. 유도전류는 


요전 


( 요 a 은 닫긴회 로의 전체 저 항) 이 다. 3각형 aOb 둘레 


의 길 이를 " 로 표시하면 

S = Ob + Os + ab = vt + — 

C( 

이며 전체 저항은 

， 1 = 


/ cos 分+ 1 + sin 分가 


이 다. 따라서 닫긴회로에 흐르는 유도전류는 
조 _ S _ 公 ᄍ 2 tan 分 • 호 _ BvsinO 

一 次전 一 사/ cos <9 + 1 + sin 산、_ 


vtR (- 


COS 分 


7 ?(cos 分 + l + sin 分) 


즉 유도전류의 값은 시 간에 무관계한 상수로 된 다. 

2) 도체 MN 이 등속운동할 때 외 부힘，와 자기 힘 은 비 긴 
다. 즉 

B 2 v 2 tsmd - t 3 .nd 


F = F x} = BIL 
외부힘의 일능률은 
」 P 외 =Fv 


穴 (cos 分+ 1 + sin 分) 
B 2 v 3 t sin 分 .tan 分 


次 (cos 分+ 1 + sin 分) 

3) 에네르기전환및 및 보존의 법칙을 고려하면 외부힘이 수행 
한 일이 전부 회로에서 전기적일로 넘어가므로 전력은 
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p _ p _ 5 2 i， 3 f siru9ton 分 
전 _ 외 - 次 (cos 分 + l + sin 分) 

1) / 을 매 변의 길이， 요를 매 변의 저항으로 표시하면 
/ = 0.8 m，A = 0.01 Q 이다. 변에서의 유도전동력을 爲 ， ab 
변에서의 유도전동력 을 爲 이라고 표시하면 

= 公하 sin90° = S/©.!/ = | 」 S/ 2 ® = 0.024V 


측 = 公切 2 sin 90° = 5/©~/ = is / 2 ® = 0.008 V 

da 와 be 변은 자력선을 자르지 않으므로 여기에는 유도전동력 
이 생기지 않는다. 

2) 닫긴도선틀안에 생기는 전체 유도전동력은 
<? = 작 +爲 =0.032 V 
이로부터 유도전류는 


렌프의 규칙 혹은 오른손의 규칙에 의해 판단해보면 전류는 
abed 를 따라 흐른다. 

3) 닫긴회로에서 전체 유도전동력은 전체 전위차와 갈다. 그리 
고 功 c / 부분에서 의 유도전동력 은 전체 전동력 의 절반이 다. 
또한 이 부분의 저항은 닫긴회로전체 저향의 절반으로 된다. 
결국 이 부분에서의 전위의 증가량과 전위의 감소량은 꼭같 
다. 이 로부터 e 점 과 / 점 사이 의 전위 차는 령이 다. 

가령 자기마당 S 의 방향이 그림면을 뚫고 들어 가는 방향이 라고 
하자. 이때 봉 에 생기는 유도전동력은 착 =Bvl 이고 전류흐름 
방향은 a 여必 이다. 꼭같이 하여 봉 cc / 에 생기는 유도전동력은 
爲 = Bvl 이 고 전류방향은 c/ 여 ■ c 이 다. 닫긴회 로에 서 전류흐름방향 
은 a 여必여성 — c 이고 전류의 세기는 

i = ( S 1 + ^)/2 R = (2 Bvl )/2 R = Bvl/R 
이 때 봉 ab 가 받는 자기 힘 은 우로 향하고 cd 가 받는 자기 힘 은 
아래로 향하며 그 크기는 
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= iBl = 


B 2 l 2 v 

R 


봉 必가 아래방향을 등속운동할 때 그의 운동방정식은 
T + f = Mg 

이며 에 대해서는 r = /+ Mg 로 된다. 여기서 r 는 금속봉들 
에 작용하는 장력 이다. 우의 식들로부터 2 f = (M-m)g 


따라서 


2 公 2 / 2 ᄆ 


= {M - m)g - 


(M - m)gR 
2 B 2 l 2 


8. 1) = B 2 av 0 = 0.2 x 0.8 x 5 = 0.8( V ) 



= 0.4( A ) 


2) ^- = 0.5 xWx _ = 0.32 V 


p 1= 厂*) =1.28 x 10 2 W 

9. 자기마당이 걸렸을 때 이온화기체(길 이가 a 인 도체막대 기 로 볼수 
있다.)의 속도를 y 라고 하자 이때 관의 량쪽 측면방향으로 생기는 
유도전동력은 <? = 1있5 이 다. 관의 앞뒤쪽에서의 압력차는 기체를 
앞으로 밀어주는 추진력을 주게 되며 한편 유도전류(외부회로를 
련결했을 때만 존재한다.)가 받게 되는 자기힘과 마찰력은 기체를 
뒤로 밀어주게 된다. 기체가 등속으로 움직일 때는 이 두 방향의 
힘들이 서로 상쇄되여야 한다. 옴의 법칙에 의하면 


관안에서 기체 가 받게 되는 자기힘은 


자기마당이 없을 때 의 마찰력을 / 라고 하면 / = 7성6이며 자기 
마당이 있을 때의 마찰력을 /' 라고 하면 P 必 =，+ /'이 다. 
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한편 /'~ p 이므로 


v Q _ f _ Pab 
~ V ~ y ~ Pab-F 
우의 식들로부터 전동력을 구하면 


卜 Pab 고 
Ba v 0 B 

호 내 
lb 

10. 봉이 떨어질 때 임의의 순간에 그의 이동속도를 I ；라고 하자. 
이때 생기는 유도전동력은 = 이 다. 이제 매우 짧은 A / 시 
간이 더 흘렀을 때 봉의 속도가 d 로부터 u + Au 로 변했 다고 하 
자. 그러면 이때 유도전동력은 < = 公/어 + Ay ) 로 되며 축전기 
량극판사이 의 전압증가량은 Au = S'-S = BlAv , 축전기 극판에서 
전하의 증가량은 AQ ^ CAv = CBlAv ， 전류흐름길에서 


의 전류 
적용하면 


i = ^ = CBl^ 
At At 

mg - Bli = ma 


= CBla ，금속봉에 뉴톤의 제2법 칙 을 
， 이로부터 금속봉의 가속도 


fl = —만는 일정 한 값으로 된다. 금속봉이 등가속운동하 
m + B〒C 
므로 

h = l - at \ ，，프 卜 + C 때): 

2 \ a \ mg 

11. 1) 원형고리를 무수히 많은 요소부분들로 분할하면 매개 요소 
부분들은 직선도선으로 볼수 있다. 이 요소부분의 길이를 
A / 라고 하자. 고리 의 이 동속도가 z ； 인 순간에 요소부분량끝 
사이의 유도전동력은 AJ = SAfc 이며 고리전체 에 생기는 유 
도전동력은 

§ = NS = Bhlv = A/ = 2,71 Bvr 

여기서 r 는 고리의 평균반경을 의 
미 한다. (그림 2-15-2) 

따라서 유도전류는 

S 2^ Bvr 



그림 2-15-2 
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여기서 요 는 원형고리전체의 저항이다. 원형고리에서의 
자체 유도현상을 무시 하면 요 = f (여 기 서 / = 2모 r ) 이 므로 


j "ZKBvr _ BS v 
p^n r p 
S 

2) 원형고리가 축대칭자기마당속에서 움직일 때 운동방향과 자 
기 마당이 서 로 수직이 므로 이 고리 에 작용하는 자기 힘 은 


F = BIl = B 관 27 tr 
P 

이며 고리에 흐르는 유도전류의 방향은 오른손의 규칙에 
의하여 시 계 바늘의 운동방향으로 향한다. 왼손의 규칙 을 
써보면 이 전류에 작용하는 자기힘 의 방향이 수직 웃방향 
임을 알수 있다.(고리의 운동방향과 반대) 뉴톤의 제 2법 
칙에 의하여 


mg-F = ma , 



B 2 2 m，Sv 


mp 


그런데 밀도 c / = j 一 이므로 


B 2 v 



12 . 스위 치 " 를 닫을 때 전지 와 련결되 여있는 선륜에 는 자체 유도 
전동력이 생기며 이 두 선륜은 리상적인 변압기로 동작하게 
된 다. 권선의 직 류저 향이 령이 므로 "를 닫을 때 자체 유도전 
동력 은 솨=<? 이 며 두 권선의 권회 수밀 도 (단위 길 이당 권회 수) 
가 갈으므로 n x = n 2 , 따라서 저항 요와 련결된 선륜에 생기는 
전동력은 爲=<? 2 =<?으로 된다. 그러므로 

1) 저항 요 에서 소비되는 전력 

네 = 프 

R R 

2) 스위 치 " 를 닫는 순간 저 항 요 와 련결되 여있는 선륜 묘에 
흐르는 전류는 / 2 =| = |■이며 가마=/ 2 巧이므로 전지와 련 


256 



에는 해 A 로 너 ■ W 2 =f 비다. 


이제 권선 A 에서 전류의 변화속도를 스스로 놓으면 전동력 
At 

은 S = L — , 따라서 스스 = 으으로 되며 권선 A 로 흐르는 
At At L 

전류는 


결국 전지를 통해 흐르는 전류의 시간적 
변화를 그리면 그림 2-15-3 과 같다. 

3) 권선 A 로 흐르는 전류는 시간에 무관계 
한 성 분 <?//?과 시 간에 따라 변하는 성 
분 StlL 로 되 여 있다. 이때 두번째 마 





그림 2-15-3 


디만이 선륜 묘에 유도전류를 발생 시 킨 다. t = T 일 때 이 
전류의 크기는 8 tlL 도 되며 이 순간에 스위 치 S 를 열기때 


문에 이 전류에 대 응하는 자기마당의 에 네 르기 가 저 항 R 
에 서 전부 줄열 로 넘 어 가게 된 다. 따라서 



S 2 T 2 

2 ^ 


13. 도선의 매개 부분들에서 유도전류의 크기와 방향들은 문제에 
제시된 그림에 표시되여있다.전류의 분포에는 회 로의 대 칭성 
이 반영되게 된다. 파라데이법칙과 닫긴회로에서의 옴법칙을 
리 용하면 반경 이 a 인 원에 서 m 2 k = 2 ^/j + , 바른3각형 회 로 

에 서 3^ a 2 k /4 = 2 r 2 I 2 + 2 r 2 I ' 2 가 성 립 됨 을 알수 있 다 . 

한편 점 D 로 흘러드는 전류의 합과 흘러나가는 전류의 합이 
같아야 하므로 I l + I 2 = I [+ I ' 2 또한 전원을 포함하고있는 
회로에서의 옴의 법칙에 의해 


u d - u a 


농 多田 2 ！솔“ 

= 혈一 


우의 식 들과 문제 의 조건 2 r 1= 3 r 2 을 리용하면 
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U A -U V 


y[3a 2 k 


14. 회로는 « 개의 4 각형회로들이 결합된 모양으로 되여있다. PQ 
량단사이의 전체 저항을 次 n 으로 표시하면 R n =cr , 한편 PQ 
의 왼쪽 부분의 총저 항(1^(。을 포함하면서 ) 을 요 n _i 로 표시 하면 
_2(R n _ 1+ 2r)r 
n _ 나公 


^n-l 


^{Rn~r)r 

2 r - 心 


로 된다. 꼭같은 방법으로 


n _ 4( j? n -x - r)r _ 2r{brR n -Qr 2 ) _ 2(5 c -6) 
n - 2 _ 2r-R n . 1 - 4r 2 -3rR n 4-3 c 
회 로가 x 축방향으로 운동할 때 도선들이 자력 선을 절 단함과 
동시에 자기마당자체가 시간에 따라 변화되므로 이 두가지 요 
인 이 다 유도전동력 을 일 으킨다. 하나의 4각형 이 축을 지 나 


자기마당구역으로 완전히 들어서는데 걸리는 시간은 


= 2s 


/ = 2. 5 s 인 순간에 자기마 
당과 회로사이의 상대배치 
를 그림 2-15-4 에 보여주 
었 다. 

PQQiPi 에서 유도전동력 
을 직 로 표시하면 Mr-2i x r 
을 爲 로 표시하면 




0\ 

그림 2-15-4 


= 식，에서의 유도전동력 


染分 + (i + h )(2, + 公 n _2 ) = 爲 

로 된다. 만약에 PQQi ^ 가 완전히 자기마당속에 들어 왔다면 
PQ 와 PiQi^f 자력선을 자르면서 생겨나는 유도전동력의 합 
은 령으로 되므로 직는 자기마당자체의 시간적변화때문에 생 
기는것으로만 되며 따라서 
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AO =/2 AS =/2fe 
At At 

한편 에서 P 2 Q 2 은 아직 자기 마당속에 들어 가지 못 

했기때문에 爲은 PiQi°l 자력선을 끊기때문에 생기는 유도전 
동력 ^ = Bb = ( B 0 + bt ) h ，^ 자기 마당자체 의 시 간적 변화때 문에 
생기는 유도전동력 

延 = lv(t - T ) 온 = Ivbt -1 1 b 

의 합으로 되므로 

축 = 흰 + 강 = B 0 lv + 2 lvbt - l 2 b 

우의 식들로부터 

. _ 2,(公 0 fo + 2 blvt - l 2 b ) + (4 r + R n _ 2 ) l 2 b 
2 Or 2 + 6 rR n _ 2 

여기서 우에서 구한 'ᅬ식을 넣으면 

. = ^( 56 - 41 c ) x1Q _3 
r 8 

15. 무한원기 둥구역 에 걸린 고론자기 마당의 시 간적 변화에 의 해 회 
리전기마당이 생기게 되는데 이 전력선은 원기둥중심축을 축으 
로 하는 동심원들로 된다.(그림 2-15-5) 절연체고리가 놓인 
위 치 에서도 회리전기마당이 생 기므로 대전된 작은 구는 이 회 
리전기마당의 작용을 받게 된다. 이 힘의 방향은 고리에 대한 
접선방향이므로 구는 접선가속도를 받 
게 되며 따라서 대전된 작은 구는 고리 
를 따라 가속되게 된다. 한편으로 이 
구는 로렌프힘도 받게 되는데 이 힘의 
방향은 고리의 중심으로 향한다. 그리 
고 고리로부터 힘을 받게 되는데 그 방 
향은 로렌쯔힘의 방향과 반대로 된다. 그림 2-15-5 

이 로렌프힘과 고리 로부터 받는 힘의 벡토르합이 바로 구가 원 
운동하는데 요구되는 향심힘으로 된다. 그리고 구하려고 하는 
대상인 구가 절열체고리에 주는 힘은 다름아닌 구가 고리로부 
터 받는 힘의 반작용력 이 다. 주어진 조건으로부터 o</<r 구 
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간에 서 는 자기 마당 요 가 시 간 / 에 따라 증가되 며 ᄉ = 0인 때 는 
s = o ，^ = r 때는 이므로 公=：_1로 된다. 결국 이 시간 


구간내에서는 자기마당의 변화속도가 으로 된다. 자기 

At T 

마당의 이러한 시간적변화는 회리전기마당 표회를 만들게 되는 
데 이 전력 선들은 원기 둥중심 축과 그림 면의 사귐점 을 중심 으로 
하는 동심원들로 되며 렌쯔의 규칙을 적용하여보면 그 방향이 
시계바늘운동의 정방향으로 됨을 알수 있다. 이 방향을 그림에 
표시하여 주었 다. 회리 전기 마당의 세 기 표ᅬ 의 크기 는 
r _R AB _B 0 R 
£ 회=궁， a 

따라서 구가 고리의 접선방향으로 받게 되는 전기마당의 힘은 


에씀 

이며 구의 가속도，은 〜 로 된다. 구가 z = 0 인 순간 

에 정 지 하고있었으므로 f 인 시 각에 그의 원운동속도 u 는 


1) — 之厂접모 


<!■ 

2mT 


구가 이런 속도로 원운동하고있는 순간에 받게 되는 로렌프힘 
은 원의 중심으로 향하며 그 크기는 



이다. 한편 구가 고리로부터 받게 되는 힘 꼬' (그림에 방향이 
표시되였다.)과 로렌쯔힘 7노의 벡토르합이 이 순간의 향심력 
(방향은 원의 중심 으로 향한다. )으로 되 며 그 크기 는 


’향 =뚜 = 뽑 /2= 뉴 

로 된다. 이로부터 알수 있는바와 같이 ~ 이 7노의 절반으로 


되 므로 N ' = 능 ，그의 반작용힘 인 꼬 (구가 고리 에 주는 힘 ) 
의 크기는 
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N=N ' = l ^ f2 

으로 되며 그의 방향은 ~ 과 같은 방향으로 된다. 

/>r 일 때에는 s = 馬 으로 일정한 량이므로 회리전기마당이 
생기지 않으며 따라서 £^ = 0, 결국 구가 받게 되는 접선가속 


도도 령으로 되므로 구는 고리를 따라 등속원운동하게 되며 그 
속도는 


Vo = a 접 r = 뽑 


이때 구가 받는 로렌프힘은 (앞에서 구한 7노 에서 /=r 로 놓 


은 값) 



구가 받는 향심력은(역시 앞에서 구한 ~ 에서 f = r 로 놓은 값) 


’향: 송 

여 기서 알수 있는것 처 럼 로렌쯔힘의 절반은 역시 AT 와 상쇄되 
며 AT 의 반작용힘 은 


이다. 



제16장. 교류전류 


1. 2) 

풀이방향. 회전자의 회전속도가 2배로 높아지면 교류전류의 각 

주파수 «가 2배로 증가되며 교류발전기가 생산하는 전동력의 
최 대 값은 玄 최대« ®이 다. 

2. 구히려는 전기저항값을 표 라고 하면 이때 요 의 량단의 전압은 
U2 > 직 류는 ，즉 

UI 0 =U 2 I 2 , U 2 = I 2 R , U 2 /U = N 2 /N i 
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웃식으로부터 


R 


=閱>_ 


3.4) 

풀이방향. 직 접 회 로의 주파수공식 으로부터 계 산하여 얻 을수 
있 다. 


4. 그림 2-16-1 에서 다는 주파수동조작용을， 
C 2 은 고주파전류만 통과시 켜 주파수를 떨 
구는 작용을 한다. c 2 은 고주파를 통과시 
키므로 저주파신호만 레시바에 가게 한다. 



그림 2-16-1 


5. 유도전동력의 최 대 값은 玄최대 = «®必최대，권선이 자기마당속에서 
회전하는 주기는 r 이 다. 그러면 


2n 

~¥ 


옴의 법칙에 따라 회로에 흐르는 전류의 세기의 최대값은 


7 최대 


R + r 


교류전류계는 / 를 가리키는데 이것은 전류의 실효값이 다.실효 
값과 최대값의 관계는 

/ = 늦최대 


주 어 진 그라프로부터 少 최대 士 | 公; l ( T 2 Wb , r = 3.14 xl ( r 2 s 이 다. 
우의 식으로부터 


7 = 1.4 A 

6. 걸어준 교류전압이 직각파모양으로 변화되고 교류전압의 +전압 
과 전압의 크기가 같다면 이 전압의 실효값이 최대전압과 같아 
지므로 f / 최대=[/ 로 된다. 매개 금속통안에서 전기마당의 세기 
는 령이 므로 립자들은 이 통안에 서 모두 등속직 선운동을 하게 
된 다. 따라서 립자들이 통들사이 의 름을 통과할 때 가속운동을 
하여야만 립자들의 에네르기가 부단히 커질수 있다. 그러자면 
매 개 통속에 서 립자들의 운동시 간이 교류전 압주기 의 절 반으로 
되여야 한다. (통들사이의 간격은 대단히 작으므로 립자들이 가속 
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되 는 시 간은 무시 할수 있 다. ) 립 자가 «번째 통과 n + 1 번째 통사 
이의 름에서 가속될 때는 다음과 같은 식 이 만족되 여 야 한다. 
qU = -mv 2 n+1 --mv 2 n 

그런데 립자가 « 개의 관을 통과하는 과정 에 이 미 «-1 번 가속 
되였 으므로 

(n-l)qU = ^mv 2 n -^mvi 
으로 되며 따라서 «번째통의 길 이는 

r T 1 

4 게 7' 

4위쪽 i 선，(비, 2, 3, •••) 

7. 6600 V 

풀이방향. 3상변압기에서 매 상사이의 전압 t / 와 권선 n 사이에는 
生 = 쓰_ 

U 2 n 2 

의 관계가 있다. 그림에서 권선련결방식이 3각형결손이라는데 
주의 를 돌려야 한다. 

8. 답은 그림 2-16-2 에 표시하였 다. 그림 을 그릴 때 곡선의 웃부 

분과 아래부분의 봉우리값이 서로 - - ； 

다른 시누스곡선의 한 부분이라는 j 

것을 중시해야 한다. 곡선의 최고 i 

점, 최저점，매 가로축의 교차점 ^ 

의 위치가 정확해야 한다. . | 

9. 전류와 시 간사이 에 시누스관계를 - iat 2 _ 16 _ 2 ； 

형성 할 때 자력선묶음과 자력선묶 ᅭ ~ h ᅩ 

음의 변화률사이 의 관계 는 (한 주기 안의 최 대 값과 평 균값을 가리 킨 
다.) 비례관계 이다. 이러한 상태에서 유도전동력과 자력선묶음은 
비례한다. 권선 1에서 생겨난 자력선묶음은 0 = kU x , , 

灰는 비례결수이다. 권선 2를 통과할 때 생기는 전압은 t / 이다. 
만약 권선 2에서 전압 [/를 주면 
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네정 


2 'I 

이다. 철심은 대칭이므로 그 자력선묶음으로부터 절반을 나누 
면 k-UJA 는 권선 1을 지나므로 1차권선에 걸리는 전압은 

[， 2 = 육 L = 10 V 

10. 그림에서 알수 있는바와 같이 두개의 2극소자는 동시에 열리거 
라 동시에 닫긴다. 그것들이 열리는 반주기동안에 저항 R , , 
R 2 , 次 3 은 병 렬로 되 고 이때 따에서 소비되는 전력은 



Ri 


이 다. 그것들이 닫기는 반주기동안에 는 저 항 爲， r 2 , r 3 은 
직렬로 련결된다. 이때 爲에서 소비되는 전력은 

P 개 
2 (A+R 2 +R 3 ) 2 
이로부터 저항 次ᅮ에서 소비되는 전력은 

J P = -^S ?s 'i ; w 
2 

11. 스위 치 Ki 을 닫은 후 두개의 권선에 생기는 유도전동력은 같 
다. 즉 



K 2 을 닫는 순간에 두 권선에 흐르는 전류의 세기의 처음값은 
각각 I 2 =20 A , I 2 =0 A , K 을 닫은후 



안정한 상태에서 h + I 2 =~ 이다. 방정식들로부터 안정한전류 
r 

의 세기를 구하며 

j _ L 2 S + rLyl^ 子 _ 다患 — 병 %/ 公 ' 

1_ r ( L l + L 2 ) ’ 2 '(錄 ■) 

12. 전등의 력률이 cos 幻 =0.4 이며 정상으로 켜질 때 (즉 소비전력 
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이 11 W 일 때)출구의 전력은 

칙=—르一 = 27.5 V_A 

COS 아 

이다. 이때 공급할수 있는 전등의 개수는 
n , = — = 인- = 320 (개 ) 

公1 公1 

전등의 력률이 cos 的 =0.8 이고 정상으로 켜질 때 


S 2 =— 一 = 13.75 V_A 

COS 分2 

이때 켤수 있는 전등의 개수는 

句려으 = 으 = 64 0(개) 

13. 회로에서 순간전압값이 M = t/ 0 sin®/ = 22 0V2sin(2^//)(V) 이고 
순간전류값은 

i = I 0 sin[ 切，+ 원 = 2 . 7 5、/玄 sin(2 功? + *)(A) 

문제 의 조건으로부터 요 = 하 일 때 / = 2.75 A 이 다. 즉 


2 . 7 5 = 2 . 7 5 >/玄 sin(2 베 ) 
혹은 S in(2; 하 + |) = f 이다. 즉 



이때 대응하는 전압의 순간값은 

u = 220^2 sin (2 初) = 220 V 2 sin - = 220 V 
4 

14. 이 회로는 직렬공진회로이다. 관측된 현상은 회로가 주공진구 
역에 가까이하고있다는것을 보여주며 전류계의 수값은 실효값 
이다. 
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1) 공진이 일어날 때 회로의 전류의 세기는 최대값 니이고 저 
항의 최소값이 직이면 이것은 전기저항 요와 같다. 즉 

z o= R ， z o= — = R 
l 

만일 。와 Z 2 이 철심의 1과 2위 치에 대응하는 회로의 
저항을 표시한다면 

U ᄏ U 


Zx= W Z2 = V2' 


각 = z 2 


즉 


^ +(( oLi __ ) 2 = ^ 2 +((oL2 __ ) 2 

私사 2 이고 공진점에서 자리각이 전압은 전류보다 떨어지 
고 공진이 일어난 후에는 전압이 전류보다 앞서므로 


公止) —— 


위치 1에서 


따라서 


= -厂®- 


= ^2 = 


co\L l+ L 2 ) 


세 2) 근 

A/iF 


2 + [aL x - 


= yj2R 

여 기 에 수값을 넣 으면 

次 = 50 Q (부의 값은 버린 
다. 그림 2-16-3 에 표 
시) 

2) ① 저항 &는 


ii=0.9H Li=l.lH |J ^: ： 
그림 2-16-3 


니요 2 


+ 0 )L -- 
V 比 


= 50a/2Q 
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이 값은 저항 z 2 과 같다. 

② 회로에서 전류의 세기의 최대값은 

/ 1= / 2 = ^1 = 0.028 3(A) 

두 위 치 에 서 전류의 세 기 값은 

/j = / 2 = 0 보 = ◦. 028 3 (A) 

위 치 1에서 전류와 전압사이의 자리각차 


tan 아 = 


公>[八 - 


R 


나 幻=_45° 


같은 리치로 위 치 2에서 
cp 2 =45° 이 다. 

두 위치에서 벡토르선도를 
그리고 매 부분품에서 전압을 
계산한다. 위치 1에서 
벡토르선도는 그림 2-16-4 와 
같고 축전기 두 끝에 걸린 
전압은 

t/ c M^- = 14.15V 
。 coC 

유도권선의 두 끝의 전압은 
U L = = 12. 375 V ，저 항의 

두 끝사이의 전압은 

U R =7^ = 1. 415 V 
이 상태에서 U c -U l = 1A15Y 
이것은 전류의 처음전압을 표시 
한다. 위치 2에서 벡토르선은 
그림 2-16-5 와 같은 방법으로 
그리 고 매 요소에 걸린 전 압을 
구할수 있다. 


Uc - U L 

=1.415V 


^=1.415V 


U=2W 
=14.150 
그림 2-16-4 


仏 = 14.150V 
t t/=2V 



=1.415V 마 =1.415V 


♦ (/ c =f 2.735 
그림 2-16-5 
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제 17 장. 전기학종합문제 


1. 어떤 점전하가 있는 곳가까이에서 다른 점전하가 이 점전하에 
주는 전기마당의 영향이 대단히 작으므로 이 영향을 무시할수 
있다. 전력선은 고르롭게 공간으로 퍼져나가므로 전력선의 총수 
와 전기량은 비례한다. 단지 전력선의 일부가 이 점전하의 마당 
에 들어가는데 이 부분의 전력선은 정점이 점전하 +的 인 곳에 
있고 정각이 인 원쁠모양을 이루고있다. 이 부분의 전력선 
의 수와 전하 +&에서 나오는 전력선의 총수의 비는 대응하는 
구면의 면적비 와 같다. 


2해 2 (1 -cos or ) 1」 、 

- o - - = —(1- cosa ) 

4穴 R 2 2 

전력선은 크기 가 같은 전기 량을 련결하므로 점전하 +&에서 나 
와서 각 를 이 루는 전력선의 수는 2,의 각을 이 루며 점 전 
하 -的 로 들어가는 전력선의 수와 같다. 그러므로 


公 I (1 - COS 幻 0 = 公 2 (1 _ COS P) 



2 


만약 i^ sin f > i 이라면 전력선은 점전하 -的에 들어갈수 없다. 

2. Is 마다 «개의 전자가 구에 떨 어 진다고 하자. 이때 전자의 전체 
운동에네르기는 



이다. 평형상태에서 금속구에 떨어지는 전자들의 수는 저항을 
통해 땅면으로 흐르는 전자들의 수와 같다. 그러면 전류의 세기 
/ = «e 이 다. 저 항에 서 열 로 넘어 가는 에 네 르기 는 
P = I 2 R = n 2 e 2 R 

에네르기보존의 법칙에 의하여 단위시간동안에 구가 내보내는 
열량은 


Q = E k ~P t 


nmv 2 


n 2 e 2 R- 


nmv 2 f 
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량변에 의 전위 가 o 이 라고 하면 구의 전위 는 U = m = neR 이 고 
고르롭게 대전된 전위는 [/ = 쇼•■호이므로 구우에서 전기 량은 


Ur neRr 



3. 고찰대 상은 3개 의 질 점 으로 이 루어 진 계 이 다. (그림 2-17-1) 대 
칭성을 고려하면 처음에 중심이 C 점에 있어야 한 
다는것을 알수 있다. 왜냐하면 질점계에 작용하는 
외 부힘 들의 합력 이 령이 므로 질 량중심 이 움직 이 지 ^ 

말아야 하기 때 문이 다. 한편 질점 1，2에 는 전기힘 
이 작용하고있기때문에 그들사이의 거리는 커져야 
하겠지만 처음에 1，2가 놓여있던 두 점의 련결선 그림ᆻ 
우에서 운동할수는 없다. 만일 이렇게 운동한다고 
보면 막대기자체의 길이가 늘어날수 없다는 조건에서 질점 3이 
좌측으로 이동해야 한다는것，다시말하여 질량준심이 왼쪽으로 
이동해야 한다는 결론이 나오는데 이것은 질량준심이 고정되여 
있다는 앞의 고찰내용과 모순된다. 따라서 막대기가 강체이고 
질점 1，2가 전기힘 을 받고있 다는 조건에 서 질 량중심 이 고정 되 
여있 자면 질점 1，그림 에 서 보여 준것 처 럼 각각 오른쪽으로 움 
직여야 하며 질점 3은 왼쪽으로 움직여야 한다는것을 알수 있 
다. 질점 3이 C 점에 도달했을 때 질점 1，2는 각각 A , B 점에 
도착하며 A , C , B 점들은 한 직선우에 있게 되고 질점 1과 2의 
속도방향은 오른쪽으로, 질점 3의 속도방향은 왼쪽으로 향하게 


된다. 이때 세개 질점의 속도의 크기를 각각 하, 。이라 
고 표시 하고 대 칭성을 고려하면 3개 질점들의 운동에 네르기의 
총합은 



로 된다. 또한 대칭성과 운동량보존법칙을 고려하면 mv 3 = 2 mv l 
이다. 질점계가 원래 가지고있던 포텐샬에네르기는 
£ P =3 소ᄊ (여 기 서 소는 상수) 

이고 그림에 보여준 순간의 포텐샬에네르기는 
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E"p=2k 군느 + k 숀 ~ 

p l 21 

이다. 에네르기보존법칙에 따라 E P = E ' P + E k 
웃식을 풀면 


포，3 


-M 


대칭성을 고려하여 원래의 회로를 그림에 보여준 등가회로로 바 
꾸고 무수한 층의 <살창>들로 구성된 <내부3각형>을 저항이 
요 ab /2 인 저항기로 대치시킨다. (그림 2-17-2) 여기서 요쇄 ='， 
요 = 이다. 이렇게 하면 고찰하는 회 
토가 도체들이 직렬 및 병렬련결된 간단 
한 회 로로 변한다. 이때 公 x 에 대 한 방 
정식은 


R X =RR + 



로 되며 따라서 


R 세부 R = 부 a 


5. 1) D 바로 련결 


«,_=<? 일 때 전위는 u a < u b , 거끌방향으로 닫긴 상태에 있 
고 ab 사이는 열려있다. 

u ah = u i , «,.><? 일 때 전위는 u a > u h , D 는 정방향으로 열린 
상태에 있고 ab 사이는 짧은 도선을 련결된것과 같다. 그러 


므로 M a = M b 이며 출구전압은 U AB = U ah = Uhc =S 

M ,. 의 웃부분 (><?) 은 없어진다. 그림 2-17-3 의 1에 실선으 

로 보여 준 파형 이 m ab 이 다. 
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«(V) t u ( v ) 



그림 2-17-3 


2) D 반대로 련결 

«냐<? 일 때 w ab = m ，■ 이고 일 때 D 는 열리며 u t =§ 

으로 된다. 비에서，보다 작은 부분은 전부 없어진다. 출 
구파형 Mab 는 밑부분이 u =玄 으로 되는 +값의 맥동으로 


된다.(그림 2-17-3 의 u ) 

6. 자기마당을 없애면 자기유도 5가 처음값 馬 으로부터 시간에 
따라 령까지 변화된다. 이러한 자기마당의 변화에 의해 회리전 
기마당이 발생하게 되므로 금속고리속의 자유전자가 운동하면 
서 고리에서 전류가 흐르게 된다. 자기마당을 없앤 때로부터 
임의의 /시 간이후 고리 로 흐르는 전류를 구하여보자. 먼저 왼 
쪽 고리 의 닫긴회 로 afcba 를 고찰하 
여 보자. (그림 2-17-4) 자기 마당방향 
이 종이면을 뚫고들어가는 방향이라 
면 렌쯔의 규칙에 의해 유도전류는 
시계바늘의 회전방향으로 흐르게 된 
다. 이 제 회 로 afc 로 흐르는 전류를 
/" 회로 산)로 흐르는 전류를 / 2 로 표시하면 이 회로에 생기 
는 유도전동력은 


이며 닫긴회로에서의 옴의 법칙에 의해 



그림 2-17-4 


^ =/l 2^ /Afc+/2 i W 

활등。。와 九 ta 의 길이가 각각 해/3과 5해/3이 라고 하면 


/ 1 + 5/ 2 =- 


6; 태 2 AS 


rAt 
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회로 afcba 에 옴의 법칙을 적용하면 

7 (2^-3-j3)R 2 AB 

/l= -2^- 

식을 앞의 방정식에 넣으면 

_ (10^-3yf3)R 2 A 公 

2 _ lo a7 

자기마당의 작용은 / 가 흐르는 고리에서 매 요소의 작용의 크 
기가 AF = /. A /. A 公와 같고 그 방향은 고리의 반경을 따라 흐 
른다. 이 고리 에 흐르는 전류에 의한 힘 이 상대 적 으로 두 고리 
중심 의 수평 축에 대 해 거 울대 칭이 므로 매 고리 의 수직 인 방향 
에 서 합력 은 령이 다. 또한 이 힘 이 왼쪽 고리 중심 에 수직 인 축 
에 대해서는 비대칭이므로 가비匕토서 수평방향의 합력을 나타 
낸다. 그러므로 그것은 활등 afc 에서의 작용과 고리의 왼쪽 
대칭인 활등에서의 작용힘의 차와 갈다. 

F=F 2 -F x =I 2 l ac B-I x l ac B 

식에서 / a 。는 활등 afc 에 대한 길이 (/ & 。=2及如|~ = 及)이다. 
힘 斤의 결과식은 

F= -낸으 B 쁘 

5r At 

이 힘은 짧은 시간동안에 고리의 운동량이 변화되게 한다. 

mAv = FA t = - 9 -^B.AB = - 9 -^AB^ 

5r 10r 

우의 식에서 공식 公.ᅀ公 = |ᅀ3 2 를 리용하면 고리는 
10mr 0 

속도를 가지게 된다. 

7. 원기 둥구역안에 변하는 자기 마당이 존재하므로 원기 둥의 안과 
밖의 공간에서 생 겨 나는 회리전기마당의 전력선은 원이며 원의 
중심 은 원기 둥의 축과 같고 원의 면과 축선은 서 로 수직 이다. 
이러한 전기마당에서 임의의 방향으로 전하가 이동할 때 전기 
마당의 합과 이동방향이 수직이므로 회리전기마당의 힘은 령으 
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로 된다. 따라서 반경방향의 임의의 회 로에서 전동력은 0이 다. 
1) 임의의 점이 자기마당안에 있을 때 P 가 임의의 점이라고 
하면 X ^2 y[R 

그림 2-17-5 에서 OA 와 OP 를 련결하면 회로 APOA 가 닫 
긴다. 이때 회로의 전동력은 직 =<? AP +<? PO + 玄 OA 



1) 니 


서 4 p > 4ᄋ，하 m 는 각각 A 에서 P 까지，모에서 O 까지， O 
에서 A 까지의 전동력이다. 앞의 분석으로부터 聲 o=0 ， 
多 OA = 0 이 므로 직 = <?AP 

AAOP 의 면적을 & 이라고 하면 이 면적에서 자력선묶음 
량은 와=5타이다. 전자기유도법칙에 의해 회로의 전동력 
의 크기는 


주어 진 조건에 의하여 爲= 와소 이 므로 


니스줁 

여기로부터 AP 선에 따르는 전동력의 크기는 

r - kR y 
Sap ~^2 X 

2) 임의의 점이 자기마당밖에 있을 때 幻를 임의의 점이라고 
하면 x > a/I 요 이다. 그림 에 서 OA, OQ 를 련결 하자. 회 로 
AQOQ 가 닫기 고 회 로의 전동력 이 爲 이 라고 하면 우와 류 
사한 방법으로 S kq =8 2 

회로 AQOA 에 대해 자력선묶음량은 회로가 둘러싸고있는 
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자기마당구역의 면적의 자력선묶음량과 갈다. 이 면적을 
馬이라고 하면 그것을 통과한 량은 따 2 = a 、이다. 전자기 
유도법칙에 의해 회로의 전동력의 크기는 8 고 = s 2 k 
이 다. 그림에서 OC 를 련결하면 _OQC = a -， 이 

다. 그리하여 

5 2 = AAOC 의 면적 + 부채형 OCD 의 면적 = 

= ^Rsina -2 Rcosa + = ^ R 2 {sinla + P ) 

a = | 일 때 S 2 =^ R \\ + p ) 



마지막에 AQ 선의 전동력의 크기는 



8.1) 실험 순서를 쓰자. 

，피스론 6을 조절하여 실관 8에서 색기둥이 적당한 위치 
에 있게 하고 발브 10을 막아 두쪽의 기체를 갈라낸 다 
음 색기둥의 위치를 기록한다. 

(受) 스위 치 S 를 닫고 전류의 세 기 /를 젠 다. 

③ 스위 치 s 를 연다. 

④ 색을 떤 액체가 오른쪽으로 이동한 거리 사를 측정한다. 
B 전원전압을 바꾸고 다시 여 러 번 측정하여 /와 Ax 의 값 

을 측정한다. 

2) 스위 치 S 를 닫은 후 자기 마당의 에 네 르기 는이 고 

2극소자 D 는 r 에서 전류가 흐르지 못하게 한다. 스위 치 S 
를 연 후 쇼 에서 유도전동력 이 생기므로 권선 L , 저항기 
ab 와 2극소자 D 로 된 회 로에 전류가 흐르며 마지막에 령으 
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로 된다. 이 과정 에 원래 권선에 존재 하는 자기마당의 에네 
르기는 r 와 生을 통해 열로 방출된다. 그중 r 에서 나오는 
열량은 


이 열은 직접 시험관의 기체를 가열하여 온도가 올라간다. 
이 과정은 등압변화과정이므로 기체의 흡수열은 


AQ = —C P AT 

m 은 기체의 질량，// 는 몰질량 ， AT 는 올라간 온도이며 
등압변화과정 으므로 기 체의 체 적변화량은 AF 이 다. 리상기 
체상태방정식으로부터 


PAV = —RAT 

한편 ᅀ[/ = ^니났이므로 

ᅀ _ Ax r L +r CpP 7 rd 2 

—n R 一 

9. 원판이 자기마당속에서 속도 u 로 수직으로 떨어질 때 원판의 
두께방향으로 자력선을 자르므로 원판의 두께방향에서 생기는 
유도전동력 은 <? = 5公1；이 다. 유도전동력 에 의해 원판의 앞과 
뒤에 전하가 쌓이게 된다. 그림에서 앞판은 +전하를 띠는데 그 
것을 幻 라고 하면 뒤판의 전하는 -幻 이다. 원판의 앞과 뒤에서 
평판축전기를 형성한다고 보면 그 전기용량은 



D 


원판의 전기 저 항이 령이 므로 유도전동력 는 축전기 량단의 전 
압 U 와 같다. 그리하여 원판에 쌓인 전기량은 
^ = CC / = 次이다. 원판은 수직으로 아래로 떨어질 때 가 
끊임없이 변하므로 幻도 변화된다. 이것은 원판의 앞과 뒤에서 
전류가 흐르게 한다. 


두， 2 < 
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전류방향은 판의 뒤면에서 앞면으로 호른다. 자기마당속에서는 
우에서 서술한 전류가 흐르므로 원판이 받는 자기힘은 



원판이 수직으로 아래로 떨어지는 가속도는 


F 

a = g - 

m 

원판의 질량 m = pnR 2 D 
이다. 우의 세 식으로부터 

SB 2 Av 通 2 

a = g -:— = g - a 

P 산 P 


사표: 

문제의 요구로부터 g-a = 10- 3 g 이 다. 즉 


- = 1-10- 3 , 표 = 1 + 10_ 3 
8 a 

이 식들을 요에 넣으면 


公 = 


10. 대전립자들이 S 점에서 DE 에 수직으로 속도 
z； 토 나올 때 로렌쯔힘 의 작용을 받아 등속원 
운동을 한다. (그림 2-17-6) 그 원이 중심은 
반드시 DE 사이에 놓이며 그 반경 요 는 





그림 2-17-6 


1) 이 립자가 매 번 ADEF 의 세 변과 충돌할 때 수직일 것 을 
요구하므로 S 점으로 돌아올수 있다. 이때 요와 u 는 다음의 
조건을 만족시 킨다. 

(D 변과 수직 일 조건 

충돌할 때 속도 ^는 변과 수직 이므로 립 자의 운동자리 
길의 원중심은 3각형의 변우에 위치하고있으므로 립자 
가 3각형의 정점 D, F, 표를 지날 때 반드시 서로 이웃 
할 사귐 점 에 놓이 게 된 다. 립자가 S 점 에 서 출발하여 오 
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른쪽으로 원운동을 하면 그 자리길은 반경 이 요 인 반원 
으로 된다. 변 SE 에서 마지막 충돌점과 E 점사이의 거 
리는 표이다. 그러므로 §豆의 걸이는 요의 홀수배이다. 
립자가 변 FD 로부터 D 점을 지나 S 점으로 되돌아올 때 
상태가 비슷하므로 D 중의 길이도 반경의 흘수배이다. 
5증 = 爲라고 하면 6증의 길이는 요 의 홀수배여 야 한다 
는 요구를 만족한다. 

DS 

R = Rn= ^l ，H=1, 2 , 3 ，… 

이 때 립자가 3각형 의 변을 따라 수직 으로 충돌하므로 
요 는 반드시 아래의 조건을 만족시켜야 한다. 

R = R n =—— _ - = — ^— 

" 2 n-l 4 5(2«-1) 

이때 SE = 3 DS = (6«-3)/? n , n = l , 2 , 3, … 

증豆는 요 n 의 홀수배가 되여야 한다는 조건을 응당 만족시 
킨다. 다만 립자가 E 점과 EF 변을 지날 때 서로 충돌하므 
로 대 칭관계 로부터 다음 충돌은 3각형과 수직으로 된다. 

② 립자가 정점을 에돌고 3각형의 변과 충돌할수 있는 조건; 
자기 마당이 반경 a 인 원기 둥범위안에 만 분포되 여있다. 
그러므로 립자가 E 점을 에돌아 운동할 때 원자리길과 
자기마당의 변두리가 사귀게 되면 이 립자는 그 사귐 
점에서 속도방향을 따라 직선운동을 하게 되므로 되돌 
아올수 없다. 따라서 립자의 원운동반경 요가 너무 크면 
안된다. 그림에서 보는것처럼 /?<DM (3 각형정점으로 
부터 원기 둥의 반경방향을 따라 자기 마당변두리 까지 의 


거 리가 요 = 5瓦 으로 되면 립자의 원운동자리길과 원기 
둥형 자기마당의 변두리 가 서로 접하게 된다.)으로 되여 
야 하며 주어진 수값들을 넣어 계산하면 


DM = 




를 식 K - 


5(5«-1) 


에 넣으면 
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« = 1, R x = = 0. 4 a 

5 

n = 2, R 2 = — = 0.133 a 

2 15 

n = 3, R 3 = = 0. 08 a 

n = 4, R 4 = = 0. 057 a 

Ri , R 2 , R 3 >6 瓦이므로 이 립자들은 3각형의 정점 E 
를 지날 때 자기마당의 변두리를 넘 어나오므로 n >4 개 
의 립자만이 여 러번 충돌을 하여 E , F , D 점을 지 나 마 
지막에 S 점으로 돌아온다. 이 결론과 관계되는 식으로 
부터 대응하는 속도는 


m m o(/n — 丄) 


n = 4, 5, 6 … 


이것은 S 점 에서 나온 립자가 3각형의 세 변과 수직 으로 
충돌하면서 마지막에 S 점으로 돌아올 때 그 속도의 크 
기 가 만족해 야 할 조건이 다. 

2) 이 립자들이 자기 마당속에 서 원자리 길 운동을 할 때 주기 는 


v 


이 식에 요 = 으으을 넣으면 

때 

T J 전느 
qB 

요와 요이 주어졌을 때 r 와 y 는 무관계하다. 립자가 s 점에서 
출발하여 마지막에 s 점으로 되돌아오는 과정에 3각형의 둘 
레와 충돌하는 수가 작을수록 통과시간이 짧다. « = 4틀 취 
하면(그림에서 변 DE 의 충돌과정을 그렸다.) 이때 립자의 
속도는 하로 된다. 그림으로부터 립자의 자리길은 3 X 13 개 
의 반원과 중심각이 300° 인 3개의 원둘레를 나타내며 시간은 

t = 3 xl 3 x - + 3 x-T = 22 T = 

2 6 qB 
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제 18 장 광학 


1. 2) 

풀이방향. 은의 영상이《라고 하면 거울의 이동과정에서 S 와 
《는 처음부터 마지막까지 한 직선상에 있다. 그러므로 S •는 
련결하는 직선을 따라 S 를 향해 이동한다. Y 와 S 의 위 
치관계로부터 2) 가 선택된다 

2. 2), 4) 

풀이방향. 간섭무늬의 너비와 거리，빛파장사이의 관계를 생각 
하여라. 

3. 3) 

풀이방향. 간섭 을 일으키 는 얇은 층은 a , b 사이의 얇은 공기 
층이 다. 이때 생 기는 간섭 빛은 a 의 아래겉면과 건의 웃겉면에 
서의 반사빛이다. 

4. 볼록렌즈，붉은색, 노란색，풀색 

5. 점 광원 S 로부터 각이 한 방향으로 수많은 빛선들이 나간다. (그림 
2-18-1) 그가운데서 다음과 같못 두개의 빛선을 택하면 물체의 
오른쪽 부분의 땅면에서 조명되여 
밝아진 구역 을 결정할수 있 다. 그 
하나는 광원 S 로부터 떠 나 물체 우의 
A 점을 지나 평면거울에서 반사된 
다음 땅면에 도달하는 빛선이다. 다 
른 하나는 광원 S 에서 출발하여 직 
접 평면거울로 갔다가 반사되면서 
물체우의 점 B 를 지나 땅면에 도달 
하는 빛선이다. 이런 빛선들을 <경계빛선>이라고 부론다. 이리 
한 류형의 문제들을 푸는데서 주되는 고리는 경계빛선들을 찾아 
내는 방법을 생각해 내는것 이 다. 

1) 평면거울에서 영상이 형성되는 특성을 리용하여 광원 S 의 
영상위 치 잇를 구한다. 

2) 빛선 SA 를 그리고 그것을 이점까지 련결하고 公어를 련결 



그림 2-18-1 
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한 연장선이 땅면과의 사귐점을 E 라고 한다. 그중 S'Oi 는 
점선을 친다. 

3) S'B 를 련결하고 그 연장선이 땅면과 사귀는 점을 표라고 한 
다. S 任와 거울면의 교차점은 o 2 , s'o 2 은 점선으로 그리고 
S0 2 을 련결한다. 그림에서 E, F 사이의 땅면은 밝은 부분 
이다. 

6. 1) 빛행 로는 그림 2-18-2 의 1를 보라. 



T) L) 

그림 2-18-2 

2) 그림 2-18-2 의 u 에서 

sini 

- = n 

smy 

이므로 문제의 그림 1-18-6 에서 알수 있는바와 같이 

. . d . -1 d . _i d 

siih = — , i = sm —. r = sm —— 

R R nR 

그림으로부터 


S x = sin —— sin 


d 

nR 


네 1 습 



7. 빛선이 빛축에 평행이므로 밝은 원의 반경 요는 렌즈의 반경과 
갈고 막우에 서 반경 이 요/2인 밝은 원에 대 응하는 영 상의 점 은 
두개 있다. (그림 2-18-3) 영상까지의 거리 6와 b' 는 각각 
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8 . 


9. 


b-2f _b 2f-b'_b' 
R/2 ~R ， R/2 _R 

를 만족시킨다. 렌즈의 공식 



a b f 


을 리용하면 얻어진 점광원과 렌 
즈중심사이의 거리는 각각 


= 부， a' = 4/ 



빛이 지나는 과정에 공기중에서 먼지를 만나는데 이 먼지들이 
빛 을 산란시키 므로 우리 는《 빛 선》을 보게 된 다. 빨갛게 단 가 
위의 온도가 높으므로 주위의 먼지들은 가열된 공기에 의해 옆 
으로 퍼 져나오고 잠시동안 가위 주위 에 먼지 가 없는 공간을 형 
성한다. 다시 말하여 빛 을 산란시 킬수 없 다. 그러 므로 가위 주위 
에서 빛선이 보이지 않는다. 

그림 2-18-4 에서처럼 볼록렌즈의 변두리에서 굴절되여 눈 C 로 
들어오는 두 빛선 A ' C 와 B ' C 를 그린다. 

A ' C 에 평행이면서 ◦점을 지나는 빛선 
과 AA ' 선의 사귐 점은 평면 A 에 놓이게 
된다. AF = FB 이고 BB ' 를 련결하며 
BC 는 그림으로부터 알수 있다. 



따라서 


AF FO FO 

A^O = OC ᅪ AF= OC 
AB = 2 AF = 8 cm 


A，C = 4 cm 


관찰된 규격수 



7 


즉 관측된 완전한 네모칸의 수는 26개 
10 . 라지오파별은 무한히 먼곳에 있다고 볼수 있다. 그것이 내보 
내는 전자기파는 거시적으로 평행빛선이라고 볼수 있다. 빛묶 
음에서 일부가 직접 수신기 S 에 들어오고 일부는 바다물면에 
서 반사된 후 y 에 들어온다. 그림에서 허영상《는 수신기 
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s 와 등가라고 볼수 있다. 그림 2-18-5 에서 SP 는 평면파의 
파면 인메 전파방향에 수직 이다. 이 두 
개의 수신신호사이의 행로차는 그림으 
로부터 ST = 2 h sin 6 라는것 을 쉽 게 계 
산할수 있다. 반파장손실을 고려하면 
두 신호파의 행로차는 

A = S , P + - = 2/2 sin ^ + - 
2 2 

간섭의 극대조건 A = A 교에 의하여 극대가 이루어지는 각은 



간섭의 극소조건은 

A = ("-|>，k = l ， 2, 3， ... 

수신기가 기록하는 극소값에 대응하는 각은 

多 arcsin (5. 25 xl ( T 2 灰)， k = l , 2， 3, ••- 

2 h 

2) 라지오파별이 방금 지평선에서 떠올랐을 때 대응하는 각 
은 6» = 0 이 다. 수신기가 기록하는 간섭신호는 최소로 되 
고 떠올라서 각 산가 커지면 기록된 간섭신호도 커진다. 
작도법. 그림 2-18-6 에서 두개의 점 B 와 묘를 련결하고 이 
BF 를 직경으로 하는 원을 그린다. 



그림 2-18-5 



그림 2-18-6 


빛선 AB 를 연장시키고 눈금자의 어떤 눈금을 F 점에 맞추고 
눈금자를 F 점주위로 회전시킨다. 선분 FK ( K 점은 BC 우에 놓 



는다. )가 EQ 와 갈게 ( G 점 은 원둘레우에 놓는다. ) 한다. F 점 
을 지나 EF 에 수직인 선을 그리고 원둘레와의 사귐점을 O 라 
고 한다. O 점은 이 렌즈와의 중심점이고 F ◦는 빛축우에 놓인 
다.(그림의 i ■를 리용하여 이 작도법이 옳다는것을 확인해보 


아라) 

12. 그림과 같이 물면중심을 원점으로 잡고 직각자리표계를 설정 
하자. (그림 2-18-7) 액면의 곡선방정식 7 = fix ) , 액면의 임 
의의 점 P ( x , ;；) 를 잡자. P 점의 작 
은 물방울은 중력과 액면의 맞선힘 
의 작용을 받는다. 그 합력은 물방 
울을 원운동시키는 향심력으로 된 


Fm mxo ) 2 ，-. n : 

tan« = — =- (1) I 

mg mg 그림 2-18-7 

직 선 AB 는 곡선 ；； = /(>) 의 점 P 에 서 의 접 선 인데 ;c 축과 이 
투는 각은 a 이 다. 이 로부터 



tana = — 

Ax 

식 1 과 2 로부터 

ᅀ，: g 

을 얻는다. 그리하여 액면의 곡선방정식은 

C0 1 2 

예ᄌ 

으로 된다. 그리하여 ；c = 10.5 mm 일 때 


(10. 5 xl 0- 3 ) 切 2 
= 一 (2 x 9.8) 一 


이때 


⑵ 


이로부터 ® = 0.9 rad/s 

13. 물체 AB 에서 나온 빛이 프리즘의 경사면에서 전반사될 때 그 
의 왼쪽에 영상이 형성된다. 그러나 이 영상의 위치를 구할 
때 평면거울에서 쓰던 방법을 그대로 쓸수 없다. 왜냐하면 빛 
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선이 직각변을 통과할 때 일반적으로 굴절빛선이 생기기때문 
이다. 경사면에서 볼 때 물체 AB 는 프리즘 웃쪽의 직각변으 
로부터 석 = «/? = 9 cm 만큼 떨어져있는것으로 된다. 그리고 프 
리즘의 경사면을 통해 형성되는 영상은 프리즘의 왼쪽(그림에 
보여준 프리즘의 주축에 수직)에 놓이는데 오른쪽 직각변까지 
의 거리 / = ( 착 + 3 + 3) = 15( cm ) 로 된다. 그러나 프리즘오른쪽 
에 있는 볼록렌즈에서 보면 프리즘의 오른쪽 변으로부터 이 
영상까지의 거리가 실제거리보다 더 긴 A 2 = i/n = 10 cm 로 된 
다. 따라서 볼록렌즈에 대해 

이 =10+ 10 = 20 ( cm ) 

이며 볼록렌즈의 공식 

1 1 1 

-1-= —— 

a \ b \ f\ 

로부터 뇩= 20 cm 이다. 오목렌즈에 대해서 보면 
a 2 = d — b x = —5 cm 

이며 렌즈공식 

丄+ 丄 = 丄 로부터 결과 오목렌즈로부터 오른쪽에 10 cm 되는 
a 2 f 2 

곳에 거꾸로선 실영상이 얻어진다. 영상의 배률은 

，룹 

이다. 

14. 그림 2-18-8 과 같이 유리판을 (> 평면에 평행 인 수많은 얇은 
층으로 나눈다. 매 얇은 층들에서 굴절률은 같다고 하자. 



n 0 *' w, » w 2 ' 


그림 2-18-8 
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굴절법칙에 의하면 

n 0 sin 分 0 = n x sin 分오 = n 2 siu 分 2 = ••• = n sin 0 
이 다. 이때 X 위 치의 얇은 층에서 굴절률은 « 이 다. 얇은 층의 
굴절빛선은 빛선경로의 일부분이다. 이것이 얇은 층경계와 이 
루는 각은 굴절법칙에 의하여 

^ 9 ()= f} J o =nsin61 

여기에 «( 功를 갈라넣으면 


sin 신례 =1— 즈 
n r 

로 된다. 굴절빛선에 수직선 BC 를 그리고 그 길이를 a , CO 
의 길 이를 6라고 하면 그림으로부터 


우의 두 식들을 비교하면 a = 6 = r 이다. 우의 얇은 층은 임의로 
취 한것 이므로 빛경 로의 임의의 얇은 층에서 모두 성 립한다. 빛 
경 로는 C 를 중심 으로 반경 이 r 인 원을 그리 며 원의 방정 식은 


(x_r) 2 +y 2 =r 2 

점 A 에서 유리판의 굴절률을 구하자. 

점 A 의 얇은 층의 굴절 률을 n A 라고 하자. 
굴절법칙에 따라 

sin a sin a 

Tl A == - = - 

sin /? cos 分 A 

n 0 = n A sin 0 A 의 관계 에 있 다. 즉 


n A =yjn 0 - sin 2 a =1.3 
유리판의 두께 를 구하자. 

판의 두께 d 는 ^ = ;匕 일 때의 j 값이다. 빛선의 경로방정식 
0 ：-") 2 + 少 2 = " 2 과 비>：) = «<1-즈) 으로부터 
= lcm ， d = = 5 cm 


n 分 A 


._!h_ 

자 A’ 


cos 分 A = 


우의 두 식은 련립하면 
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제 19 장. 현대물리초보 


1. 4) 

풀이방향. 빛전자의 처음최대운동에네르기는 오직 입사빛의 진동 
수에만 관계 가 있다. 

2. 4) 

풀이방향. 바닥상태의 수소원자가 려기된 후 3개의 단색빛을 내 
보내는데 이것은 이 수소원자가 3개의 려 기준위 로 이 행했다는 
것을 말해준다.즉 입사빛의 에네르기가 쇼어 + 〜) 이며 진폭과 
파장사이의 관계식으로부터 입사빛의 에 네르기를 구할수 있다. 

3. 2) 


풀이방향. 전기량보존의 견지에서 생각한다. 

4. 네 

풀이방향. 물롱의 법칙，원운동의 특성 및 보아의 량자가정을 
결합하여 엄을수 있다. 

5 . 1) 아인슈타인공식 E = mc 2 을 리 용하여 구한다. 


E 

= 7 = 


I .8 xl 0 " b 


= 4.2 xl 0 6 ( t ) 


- (3 xl 0 8 ) 2 " 

2) 매 번 28 MeV 의 에 네르기 를 내 보내는것은 두개의 중성미 자를 
내보내는것에 대응된다. 이 중성미자들은 고르롭게 밖으로 
복사된다고 보며 태양과 땅사이의 거리를 반경으로 하는 큰 
구면우에 분포되 여있 다고 볼수 있 다. 이 로부터 지 구겉 면의 
lm 2 당 중성미자수를 계산할수 있다. 태양이 매 Is 당 내보내 
는 중성미자수는 

3 - 8xl ° 26 13 x 2 = 1.7 xl 0 38 ( 개) 

28 x 1. 6 xl0' 13 

지구와 태양사이의 거리를 반경으로 하는 구면우에 고르롭 
게 분포되 여있으므로 매 lm 2 당 중성미 자수는 

- 1-7x1 ° 38 =6 xl0 14 ( 개) 

4 x 3.14 x (1.5 xlO n ) 2 

3) 먼저 전체 질량에서 매 Is 마다 감소되는 양성자의 질량을 
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구하고 다시 양성자의 질량과 매 Is 마다 감소되는 양성자 
의 질량을 비교하면 시간을 구할수 있다. 매 Is 당 감소되 
는 양성자의 질량은 
3.8 xl 0 26 


28 xl .6 xl 0 _1 
태양의 수명은 

2x10 30 x10% 


x 4 xl .67 xl 0- 27 =5.7 xl 0 u ( kg ) 


xl0 17 = 110 억(년) 


5.7 xlO n 

남아있는 24 Na 이 매 Is 마다 내보내는 립자수는 


N t = N 0 \: 


作 


=2 OOOx 


7 '%5 


= 1.41 xl 0 3 ( 개) 


뽑아낸 혈 액 lmL 는 매 Is 마다 尺 = 0.24 개 를 내 보낸다. 그리 
하여 

H = l = 5.9xl0 3 

1 N 

즉 혈액의 전체 량은 5.9 xl 0 3 mL = 5.9 L 

1 ) 매 Is 마다 내보내는 전자수는 

1 .웰 tr 19 

2 ) 매 개 빛량자의 에 네 르기 는 

/? c _6.63 xl 0' 34 x 3 xl 0 i 
T = 300 x 10-® 


= 3.5 xl 0 12 ( 개) 


63 x 10_ 19 ( J ) 


나트리움의 에네르기는 
加 _ 6. 63x1" 

方: 


x 3 xl 0 8 


3.98 x 10- 19 ( J ) 


SOOxlO -9 

매 전자가 전기마당속에서 가속되여 얻게 되는 에네르기는 
et / = 1.6 xl 0- 19 x 2.1 = 3.36 xl 0- 19 ( J ) 

에 네 르기보존의 법 칙 으로부터 전 자의 최 대 운동에 네 르기 는 
-쓰 + e [/ = 6.01 xl ( T 19 ( J )=3.76 eV 

2 A Aq 

빛의 세기가 3배로 될 때 우의 결과는 변하지 않는다. 

8 . £ = 加와 P = h/X 및 진공속에서의 빛의 속도 c = Av 로부터 립 

자의 에 네 르기 와 운동량사이 의 관계 를 얻 기 쉽다. 
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E = Pc 

/시 간동안 나오는 빛량자의 수를 « 이 라고 하고 매 개 빛량자의 
에 네 르기 를 표 라고 하며 운동량을 P 라고 하자. 레이 자빛 이 전 
부 물체 에 떨 어졌다가 반사된다고 하자. 이때 레이 자빛 이 물체 
에 주는 빛압력은 최대로 된다. 이 압력을 i 3 라고 하면 


E = Pc 를 갈아넣 으면 


그러므로 

D 년 


2 xl0 3 


10 8 xl0_ 6 
2 ) 같은 방법으로 


cS 


= 6. 7 ( Pa ) 



P = 9 xlO _6 Pa 
뉴론의 제2법칙에 따라 

a = ^ = 7.2xl0- 3 m/s 2 
M 

이 가속도는 비록 작지만 오랜 시간 가속되면 관측할수 있 
는 속도를 엄을수 있다. 이것은 먼거리에 있는 우주공간에 
대 한 관측을 진행할수 있게 한다. 


9. 及 = 加와 표 = me 2 으로부터 


hv 

m = 구 

빛량자가 우에 로 오를 때 끌힘 이 작용하여 빛량자에 네 르기 는 
감소되 여 계 의 자리에 네 르기 로 넘어 간다. 

1) E = hv 

2) E = me 2 


4) hAv = m g AH = ^ - 
따라서 


288 




쓰 = 추 1 0 x 2 2 5 =2 5x1() _ 15 

v 0 C 3 xl 0 8 

10 . //중간자의 속도와 진공속에서 빛속도의 비를，라고 하면 

一一 上 _ /?2 _^0 _ 2 


서중간자의 운동질 량 m 과 정지 질 량 …사이 에는 


의 관계 가 있다. 전자의 정지질 량을 m e 라고 하면 

— = ^ = - x 207 = 724.5 
m 0 2m e 2 

, 수소원자의 바닥상태의 에네르기는 E x =- E , 제1려기상태의 에 

네르기는 e 2 = --e , 이때 수소원자는 ae > e 2 - e,=-e 
4 4 

한 에 네 르기를 얻을 때 만 바닥상태 에서 려 기상태 로 이 행한다. 
이 에 네 르기보다 작으면 수소원자는 흡수되 지 못하고 핍 성충돌 
을 일으킨다. 그런데 두개의 수소원자가 충돌과정에 손실되는 
에 네 르기량은 우의 수값보다 작다. 그러 므로 같은 조건에 서 두 
개 의 수소원 자가 직충돌할 때 에 네 르기 손실 이 가장 크다. 두 
원자의 상대속도를 y 라고 하면 충돌후 두 원자는 서 로 멈춰선 
다. 이 때 손실 되 는 에 네 르기량은 


따라서 수소원자를 려기시키려면 AF = A £ ■를 만족시켜야 한다. 즉 


두 수소원자는 3.16 xl 0 4 m/s 보다 큰 속도로 상대 적 으로 운동 
하여 야 충돌할 때 려 기 되 며 비 험 성 충돌을 일 으킨 다. 

. 1) 중성자의 질량을 m 이 라고 하고 탄소핵의 질량을 M 이 라고 
하자. 1차충돌후 중성자와 탄소핵의 속도는 하 , 이다. 
충돌과정 에 운동량보존법 칙 에 따라 이 다. 

에 =^mvl+^Mv 2 2 
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13. 


11 

- v 

13 

여 기 로부터 1차충돌후 중성 자의 운동에 네 르기 는 


E 


-= 네는 '! 


I 方 ，0 


m 


及 0 


= 1:품)、厂ᅳ。 U 3. 

로 작아전다. 

2) «차충돌후 중성 자의 운동에 네 르기 가 ' 으로 감소한다면 

' 11， 


'=■ ' ， f-U3j 

로그를 취 하고 £„=0.025 eV 하고 하면 


V : 2 ”: 


년 


즉 n = 54 차 

펙트르의 실험값 서시은 


9 4 25 9 

5 ' 3 ' 21 ' 8 

2번째마디와 4번째마이의 분자와 분모에 동시에 4를 곱하면 
9 16 25 36 

5' 12' 21' 32 

우의 수렬을 다시 쓰면 

9 16 25 36 

히’ 16-4’ 25-4' 36-4' … 


혹은 


3 2 4 2 5 2 6 2 


4^" 
A _ n 2 

J 0 = ~^¥ , 


' 공 [ F ， 

n = 3 9 4，5，… 
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따라서 



파장의 거물수를 리용하면 



H 돼 

식에서 리드베르그상수 

R = — = 一-一 = 1.0972 xl 0- 2 nm - 1 =1. 097 2 xl 0 7 m~ 1 
A 0 364.561 

14. 1) 이온화에네르기는 He + 의 바깥전자가 He + 핵의 속박으로부터 
떨어져 나가는데 필요한 에 네 르기 를 표시하므로 최소에 네 르 
기 는 핵밖의 전자가 바닥상태 에 서 첫 번째 려 기 상태 로 이 행 
하는데 드는 에네르기와 대응한다. 따라서 

표최,산-회 = 40.8( eV ) 

이다. 

2 ) 만일 이온의 반작용을 고려하지 않으면 제1려기상태에서 
바닥상태로 이행할 때 나오는 빛량자는 표ᅬ소 = 만 한 에 

네 르기 를 가진 다. 이 온의 반작용을 고려하면 빛량자의 진 
동수는 v 0 이 아니 라 v 로 되 며 이 때 의 이 온의 운동에 네 르 

기 는 이 다. 에 네 르기보존법 칙 으로부터 

五’ 최소 = ^ v + \ mvl 

을 얻으며 운동량보존법칙으로부터 
hv 

mv = — 
c 

를 얻는다. 이 식에서 mz ； 는 반작용을 고려 한 이온의 운동 

량크기 이며 t 는 복사되 는 빛 량자의 운동량크기 이 다. 이 때 
c 


파장의 상태변화는 
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| A 겨 _ A-Aq _v 0 -v_hv 0 -hv 
A 0 A 0 v hv 

이며 여기로부터 

| M | i _ Afo 2 /2_ Mvc _ hv 
Jio _ Mvc _ 2 Mc 2 _ 2 Mc 2 
이 다. Me 2 》加》쇼 ( v - 시 이 므로 

M_ hv o hv o 

A 0 2 Mc 2 2 Mc 2 ~ 2 Mc 2 
이며 수값을 넣으면 

1^^5.4xl0 -9 

시 

이 고 변화률은 0.000 000 54 % 이 다. 

15. 1) 그림 2-19-1 과 같이 양성자의 질량을 m, 전기 량을 -상 라 
고 하면 


반양성 자의 질 
량을 m ， 전기 
량을 q 라고 하 
면 그 자리길반 
경은 r 1= r 이지 
만 기울어지는 
방향은 서로 반 
대로 된다. 즉 


mv 

~qB 



Xi=-x 0 =-^ 

반헬 리 움핵(반 a 립 자)의 질 량이 4 m , 전기 량이 
므로 그 자리길반경은 


4 mv 

" 1 = 2 ^ 


= 2 r 


_2상로 되 


x tan | = 


sin 0 _ 3 r 
1 + cos 分 - 9 + 2 a / 등 


2 ) ① 반경이 요 인 구면안의 물질의 질량은 
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M=-ttR^p 


근에 대한 만유인력 

U=G- A ^ = ^7dipGm 

구밖의 모든 물질은 무수한 공간의 중심물질의 껍 질의 
총체라고 볼수 있다. 밀도가 고르로운 구껍데기와 그안 
의 임의의 점과의 끌힘은 령이 다. 그러므로 지구밖의 
모든 물질 이 모에 대 한 끌힘 은 /ᅬ 레 이 다. 우의 두 부 
분을 종합하면 우주속의 모든 물질이 P 에 대한 전체 끌 
힘은 

4 

/ = /내+/외 = 공고요 ， Gm 

(D M = ^ ttR 3 p , E p = 一눈 rR 2 pGm 

이므로 행성계 PP 의 움직임은 지구겉면에서 물체를 던지 
는것과 같이 볼수 있다. 처음운동에네르기가 전부 끌힘의 
자리에 네 르기 로 넘 어 가면 전체 에 네 르기 는 표 = 0이 다. 즉 

으 - mv 2 -—^ R 2 pGm = 0 
2 3 

그리 고 V = HR 를 갈아넣 으면 


으로 만들수 있다. 

3) p < p c 일 때 

■응 mz ， 2 -^ ttR 2 pGm > 0 
즉 

2 、8 D _ 2 GM 
>—nRpG = —-— 

M 은 상수이므로 행성계 P 는 비록 요 가 커진다해도 감속 
된다. 그러나 별사이의 거리 요의 증가는 제한이 없다. 즉 
우주는 영원히 팽창된다. 广>凡 인 때 


293 




1 7 4 9 

—mv —— 7rR pGm< 0 

2 3 
즉 

요 <^= 요최대 

c 

나는 빛속도，여기로부터 알수 있는바와 같이 행성계사이 
의 거리가 최대값 ᅫ에 도달했을 때 우주의 팽창도 멎고 
줄어들기 시작한다.) 

제20장. 광학과 현대물리초보종합문제 

/ = 0 인 때로부터 실험을 시작했다고 하면 전체 핵자의 수는 N 0 
이 고 /시 각일 때 핵 자의 수를 N, 핵 자의 평 균수명 이 r 라면 
N = N 0 e t/z 

으《1이므로 

T 

N»N 0 (l-~) 


No 


6 xlQ 4 

' l .66 xl 0 -2 


: .6 xl 0 31 


_.8 xl 0 31 년 


r N 0 
N 0 ~N t 

2. 광학계 에서 왼쪽과 오른쪽이 대 칭이므로 물체 와 영상도 왼쪽과 
오른쪽에서 대칭이며 빛경로도 왼쪽과 오른쪽이 대칭이다. 
빛선은 프리즘부분에서 빛축과 평행이다. S 에서 나온 빛이 나의 
중심을 지나는 경로는 그림 2-20-1 과 같이 표시된다. 
대 칭 성 으로부터 i x = Yl , i 2 = ri 이 며 기 하학적 관계 로부터 
/ 1+ / 2 =« = 60°이다. 그림으로부터 h=p + n 이고 A FSCh 의 
함수관계로부터 

tan /? = 4 


294 



이다. 여기에 수값을 넣으면 ^ = arctani |^ = 25.49° 
가=30。이 고 다 =55. 49。이 므로 굴절 법 칙 으로부터 



이것은 빛선 ab 가 유리와 공기의 경계면에서 전반사되지 않는 
다는것을 의미한다. 이때 빛선 ac 는 전반사된다. 빛선이 b 점에 
서 프리즘으로부터 나올 때 빛선의 굴절각。은 아래관계식으로 


부터 얻을수 있다. 


이로부터 


sin 八) 1 sinO 0 -O 1 

~；- — 一, -:- = 一 

sin i 0 n sin i 0 n 



각 /ᄋ은 프리즘에서 나오는 모든 빛선에서 프리즘의 집초면의 


295 



임의의 점에 집중된다. 프리즘의 중심에서부터 이 점으로 향한 
방향과 빛 축과 이 루는 /o 은 D 점 의 아래 쪽에 도달하지 못한다. 
프리즘에서 나온 빛선과 빛축우에 로 향한 경사각이 …보다 클수 
없다. 밝은 부분은 D 점의 아래쪽에 있으므로 빛선과 아래쪽과 
의 경 사각은 0°에 서 90°사이 의 각이다. 이 런 상태 에 서 a = 30°， 
九 =30° 이 므로 


n = V ( l - V 3 ) 2 +l «1.24 

. 보아의 량자가정 으로부터 원자가 복사하는 빛량자의 주파수는 
v = ^(E n+l -E n ) 

수소원자는 오직 한개 의 전자가 핵주위 를 운동하기 때 문에 물롱 
힘 이 곧 향심력 으로 된다. 즉 

1 e 2 mv 2 


이때 전자의 운동에네르기는 


EK= \ mVl = S^r 


전자가 원자핵주위 를 운동할 때 핵의 작용을 받는 자리 에네르 
기는 

F _ 1 

Ep= H 0 ，T 

원자의 전체 에네르기는 

E = Ek+Ep = 급 r 

보아의 량자가정 으로부터 수소원 자의 자리길반경 은 
_ s 0 n 2 h 2 
rn= ^^ 

전자가 « 번째 자리 길 에서 가지는 에 네 르기는 
ne 4 


E n - 

따라서 빛량자의 주파수는 


Ss 0 2 h 2 n 2 
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if me 4 Y 

<8 세 


1 ) me 4 2 n + l 

-(« + l ) 2 J _8£ 0 V 、 2 (« + l ) 2 


n》l 일 때 

2 n + l 
n 2 {n + \f ’ 

따라서 빛량자의 주파수는 


ne 4 


~ 8 s 0 h 3 n 3 

만일 고전적 인 전자기리 론에 따르는 전자의 운동을 고려하면 
번째 자리길에서 회전주파수는 


2穴，' 2 nmr ^ 4行 2 mr „ 
수소원자의 자리길반경공식을 이 식에 넣으면 


Al = A ,= 


8心 V 

이 다. 즉 두가지 방법 으로 얻어지는 결과는 같다. 이것은 n 가 
매우 큰 자리길우에서 성 립하며 따라서 전자가 자리길부근에서 
이 행하는 결과를 고전리 론으로 설명해 도 된다는것 을 말해 준다. 

5. 문제의 의미로부터 

_ h _ 

P 

불확정성관계에 의해 

AP = ± = J_ = P 

M h/P 

P = 이므로 상대성 리론을 고려하지 않으면 m 은 상수로 된다. 
즉 AP = A ( mv ) = mAv 이다. 그러므로 전자의 속도는 불확정성 
관계에 의해 Av = v 
즉 전자의 본래의 속도는 같다. 
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6 . 립자의 속도 D 와 진공속에 서 의 빛 속도 c 의 비 값이，라면 



兵구 = 


n + \ 


P 


yjn{n + 2) 


_ 、 jn(n + 2)c 
_ 一 ^+ 1 一 


립자의 전체 에 네 르기 는 E = E 0 +E k =(n + l)E 0 
E 2 =P 2 c 2 +El 
P 2 c 2 =E 2 - E 0 2 = n(n + 2)E 0 2 


이 립자의 운동 량은 


P 시 n(n + 2)E 0 


7. 땅겉면을 평면으로 보면 무선전자기파는 땅면에서 반사될 때 
에네르기손실이 없다. 그러므로 그림 2-20-3 
에서 보여준바와 같이 위성의 웃쪽과 아래쪽 
립체각 D 안의 무선전파는 대기층을 뚫고 나 
올수 있다. D 의 크기 는 전반사림 계 각 6。에 
의하여 결정된다. 그림에 의해 200 km 높은 
곳의 굴절률은 0.5， 300 km 떨어진 곳에서의 
굴절률의 극소값은 0.3 이 다. 그러므로 



sin 公 0 = 


= 5 5 


문제 에서 주어 진 공식 에 넣 으면 무선전자기 파 

의 출력은 


= £- 2 q= ^- 4 t-| 


L2 」 P 0 


8. 초점의 성질을 리용하여 PQ 의 영상 PQj 그릴수 있다.(그림 
2-20-4 의 1를 보아라) 
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^ 2=^1 

n 2 

3) Q 점 에서 중심 ◦로 입사하는 입사빛선은 렌즈 L 에서 굴절된 
후 Q ' 로 나간다. 그림 2-20-4 의 도에서 보여준바와 같이 

— = tan G ' ® 타， —— = tan G ' 있 Q ) ᅳ 
a 公 

두 식을 서로 나눈 결과 쁘 = 1에 七 = ^=/L 임을 리용하 


r _ n x ab 
J \ - 厂 

n 2 ci + n l b 

를 얻는다. 또한 ^임을 리용하면 

乂 _ n x ab 
n 2 a + n x b 

를 엄는다. 이로부터 J 、， / 2 , « 1? « 2 사이의 관계식은 
쇼 = 쁘 

/l «1 


9. 람측기가 «mol 의 우라니움 238 U 을 가지고있다고 하자. 반감 


기로부터 


, = M93^ , = M93 

A T 


식에서 A 는 반감기상수，반감기 T = 4.5 xl 0 9 x 365 x 24 h 이다. 
그리 하여 lh 동안에 감쇠 되 는 원자핵 의 수는 ; Wo =； bjx 6.025 
xlO 23 개 이다. 점방사원이 사방으로 복사하므로 22 cm 2 의 수감 
부겉면이 받아들이는 전체 복사량은 
22 

4 ttx 1.5 2 x 10 4 

이로부터 


0.693 

4.5 x 10 9 x 365 x 24 


xnx 6. 025 xl 0 23 x 


22 


4打 xl .5 2 xl 0 4 400 一 
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n = 123. 8mol 

그리하여 M = 123.8x0.238«30(kg) 

10. 1) 볼록렌즈 나에 의 해 영상 A'B' 가 생 긴다. 나의 중심 에서 물 
체 AB 까지의 거리 ai, U 의 중심에서 영상 A 色'까지의 거 
리、와 초점거 리 /i 사이의 관계 식은 

111 
— + — = — 

«i *i /i 

어 =20cm, /i=10cm 로부터 어 =20cm 이다. 영상 A’B’ 의 
직경 

d' = 2^-=2cm 

a i 

볼록렌 즈 L 2 에 의해 영 상 A 包'는 가림판 P 에 영 상 
A"B" 를 만든다.。의 중심 에 서 쇼/以까지 의 거 리 a 2 , L 2 
의 중심 에 서 A"B" 까지 의 거 리 6 2 과 초점 거 리 / 2 사이 의 
관계식은 

1 1 1 

- 1 -= — 

a 2 b 2 f 2 

a 2 = l - b x =10cm, / 2 = 5cm 로부터 公 2 = 10cm 이 다. 

따라서 L 2 과 가림판사이의 거리는 10cm 이 다. (그림 
2-20-5 의 1이다.) 



그림 2-20-5 

2) 원래 광학계의 물체와 영상사이관계는 그림 기이다. 만일 1 


301 




개의 볼록렌즈를 더 끼워놓되 A " B " 의 위치와 크기가 모두 
변하지 않게 하려면 중간영상 A 3 '위 치 에 L 3 을 놓아야 한다. 
이렇게 해야 렌즈 L 3 에 대하여 물체까지의 거리도 령，영상 
까지의 거리도 령으로 되므로 빛이 l 3 을 통과해도 A ' B ' 의 
위치와 크기가 변하지 않게 된다. 영상의 밝기정도는 가림 
판의 영상점 에 도달하는 빛량에 의 해 결정된다. 작도법 으로 
알수 있는바와 같이 원판중심에서 나와 니를 지나는 빛선은 
모두 L 2 에 들어가며 발광판의 테 두리 에 서 나온 빛 선은 니를 
통과하여 일부만이 L 2 에 들어 간다. (그림 2-20-5 의 l 이 
다. ) A ff B " 의 테 두리 부분은 중심 부분보다 어 둡다. L 3 의 테 
두리부분의 빛들이 이 L 3 을 통과한 다음에는 주축방향쪽으 
로 편기되므로 렌즈 L 2 로 들어가게 한다. 따라서 L 3 은 영상 
의 여러 부분에서 밝고 어두운 차이를 작게 하는 역할을 수 
행하게 된 다. 만일 니와 L 2 이 나에 대 해 상대 적 으로 대 칭 
인 위 치에 놓여있다면 모양 나이 L 2 을 통과한 후 생기는 영 
상의 크기는 L 3 의 직경과 갈아지게 된다. 즉 L 2 은 U 의 영 
상이다. U 에서 나온 모든 빛선은 L 2 의 대응하는 위치에 도 
달하므로 전부 L 2 을 지 나 똑같은 밝기 의 영 상 A " B " 를 만든 
다. 따라서 L 3 의 초점거리는 

111 

- 1 -= —— 

a 3 公 3 fb 

公 3 = 公 i = 20 cm ， a 3 = a 2 = 10 cm 이 - H .5. 


,3 

나의 영상의 직경은 


- a 3 b 3 _ 
a 3 +& 3 


4— = 2 cm 

公 3 

이므로 나의 직경과 꼭갈다. 
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올림픽경연모의문제 I 

1. 실험결과는 장치설계를 구상한 학생이 옳고 그의 상대자인 다른 
학생의 주장이 틀린다는것을 증명해준다. 

1) 대 기 압을 p 0 , 물의 밀도를，하고 
하자. 변 K 를 열기 전 상태를 다음 
그림의 기에 보여주었다. 

용기 B 와 C 속에 있는 기체의 압력을 
각각 P B , P c 로 표시 하면 류체 정 력 
학적견지 에서 볼 때 

P B= P C =P 0 + PSiK + h 2 ) 

이면 관 D 속에 있는 기체의 압력 
斗는 

P D = P B - Pg ft l ■•讀：， 니 

로 되여야 한다는것을 쉽게 알수 있다. 

우의 두 식으로부터 PD = P 0 -pghi 도 되므로 戶 D > 사 으로 
된 다. 

이제 변 K 를 열면 관 D 속에 있는 기체의 압력이 Po 까지 낮 
아질것이며 이때는 斗-가=，요식이므로 관 D 속에 있는 물 
기둥에서 용기 B 속의 물면보다 우에 있는 부분이 우로 향하 
는 힘을 받게 되며 따라서 관 D 속의 물기둥이 우로 올라가 
게 된다. 

2) 변 K 를 열면 물기둥이 올라가게 되지만 관 D 의 길이가 충 

분히 긴 경우에는 관끝까지 올라가지 못한다. 이제 관 D 속 
에서 물기둥이 올라가다가 정지되였을 때 관속에서 물의 증 
가량(체 적 )을 라고 하자. 그러 면 용기 B 속의 물면 이 낮 

아지게 된다. 때문에 용기 묘와 C 속에 있는 기체의 압력도 
낮아전다. 그러면 용기 C 로 흐르게 되며 물의 이동량이 
AF 로 될 때 용기 B ， C 속에 있는 기체의 압력이 원래의 값 
으로 되돌아가게 된다. 한편 용기 A , B , C 의 반경 이 관 D 
의 반경의 60배이므로 자름면적은 3 600배로 된다. 때문에 
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용기 A , B , C 에서 적은 량의 물(土 AF ) 의 증가와 감소에 의 
한 물면의 변화는 무시할수 있으며 따라서 h u h 2 은 일정한 
값으로 보아도 충분하다. 이제 관 D 속의 물기둥이 용기 A 
의 물면으로부터 요높이까지 올라가 정지되였다고 하자. (그 
림의 1_) 그러면 


p 0 + pg(h + h 2 ) = PQ +pg(H+h l ) 

따라서 H = h 2 

그림 의 i 와 1_ 를 비 교하여보면 두 그림 에서 의 차이 가 다음 
과 같음을 알수 있 다. 즉 용기 A 로부터 스厂만 한 물이 용 
기 C 로 이 동하였고 용기 B 로부터 관 D 로 역 시 AF 만 한 
물이 이동하였다. 이때 A 로부터 C 토의 이동에 의해서는 중 
력포텐샬이 감소되며 B 로부터 D 로의 이동에 의해서는 중력 
포텐샬이 증가한다. 중력포텐샬의 감소량은 
^E\= Pg^V{h l +h 1 ) 

이 다. 그리고 관 D 속에서 올라간 물기둥의 중력중심은 용기 
A 의 물면으로부터 f 만큼 우에 놓이므로 중력포렌샬 
의 증가량은 

새2=사 너 少 +*) 

결국 >AE 2 

이 로부터 알수 있 는것 처 림 만 한 물이 용기 A 로부터 C 

로 이동할 때 중력포텐샬의 감소량의 일부분은 같은 체적의 
물이 용기 B 로부터 관 D 로 올라가는데 요구되는 중력포렌 
샬의 증가로 넘어 가고 그 나머 지 부분은 물기 둥의 운동에 네 
르기로 넘어간다. 그러므로 관 D 속의 물기둥은 아래우로 진 
동하다가 나중에 평형위치에서 물면이 정지되게 된다. 그 
원 인은 물과 관사이 의 마찰이다. 기 타 요인에 의 해 이 운동 
에 네르기 가 점 차 소모되 여 버리므로 최종적 으로는 용기 A 의 
물면으로부터 If=h 2 만 한 높이에서 물기둥의 물면이 멎어버 
리게 되는것이다. 



2 . 옆의 그림에 보여준바와 같이 질점 이 경사면우에서 미끄러질 때 받 
게 되는 마찰력 / 는 / = // mgcos " 이 다. 多、、 

이 질점이 경사면 맨 밑에 이르러 첫번째 // 

로 충돌할 때의 속도를 따 라고 하면 / L /%\ 

| mv\ = mgL sin ^ + // mgL cos 0 

첫번째로 충돌한후 질점은 경사면을 따라 게，，，"，""""' 
우로 마의 속도로 올라간다. 이때 최대로 올라간 경사면의 길 
이 를 식이 라고 하면 


- mv \ = mgL x sin 多 + // mgL x c 


우의 두 식으로부터 
mgLsinO-jui 
이로부터 


_ sm 9-/ j , cos 6 
sin 分 + "cos 分 


이다. 이제 우의 식의 오른변을 a 로 표시하고 " = 45° 
ᆻ = 0.2를 넣어 계산하면 



꼭갈은 리치로 두번째 충돌후 경사면을 따라 올라간 거 리 i 2 은 
£ 2 =0^ = « 2 £, 열번째 충돌후 올라간 거리 i 10 은 L 10 = a 10 L 첫 
번째 충돌할 때까지 질점이 운동한 거리는 
S X =L 

두번째 충돌할 때까지 질점이 운동한 전체 거리는 
S 2 =L + 2左 j =L + 2 aL 

이 다. 같4 리치로 11번째 충돌할 때까지 질점 이 운동한 전체 
거리는 

S 10 =L + 2 aL +2 a 2 L + ■■- +2 a w L 

3. 기통이 수평상태에 있을 때 수증기의 체적을 V l , 질소의 체적 
을 v 2 , 수직상태에 있을 때 수증기의 체적을 V x -hV , 수증기 
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의 압력은 역시 P 0 , 질소의 체 적을 F 2 + A 「 라고 하자. 이때 질 
소기체의 압력은 p = p 0 -뿜로 된다. 한편 


방， 2 게 巧 


이므로 


AV = 


MgV 2 


P 0 S~Mg 

포화수증기 로부터 생 긴 물의 질 량을 Am 이 라고 하자. 문제 조건 
에서 극히 일부의 기체가 물로 되였다고 했으므로 이 물의 체 
적은 남아있는 수증기의 체적 에 비해 매우 작으므로 무시할수 
있 다. 

_ MW 
RT 0 

우의 식들로부터 

_義 1 . mM g 
此 P^S-Mg 
결국 기통 I 부분으로부터 외부로 방출된 열 량 分는 


Am = - 


Am = 


Q = L.Am = ^. mMgL 


Mi p o s ~ M S 

4. 1) 아래그림에서 보여준것처럼 입사빛선 AB 는 렌즈 U 을 통과 
한후 굴절되여 BC 선을 
따라 렌즈 L 2 로 향하게 
된 다. 

이 빛선은 렌즈 L 2 을 통 
과하면서 굴절되여 CD 
선을 따라 나오게 된다. 

선 AB , BC , CD 들과 주 d > fi + /2 

빛축의 교차점들을 각각 P , P ' 로 표시하자. 이제 P 점에 점 
광원이 놓여있다고 하자. 이때 P 로부터 주빛축을 따라 전 
파되는 빛선은 직선방향으로 곧추 나가므로 렌즈 U 을 통 
과한 다음 근점의 영상은 P 에 생기게 된다. 그리고 렌즈 
L 2 을 통과한 다음 P 점의 영상은 厂에 생긴다. 따라서 그림에 
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표시하여준 a t , b x , a 2 , 、사이에는 다음과 갈은 관계가 만 
족되여야 한다. 

111 111 

-1-= -,-1-= - 

«1 b \ f\ a 2 b 2 fl 
d = a 2 +b x 

한편 입사빛선 AB 와 굴절빛선 CD 가 평행 이라는 조건하에 
서는 그림에 표시해준 각 a 와 乂가 같아야 한다. 즉 
a = a r 

3 각형의 다음 조건을 리용하면 

h' _ 公 2 h’ _ a 2 ᅪ 公 2 _ a 2 
h a x ' h b x a x b x 

우의 식들을 련립하고 b ” a 2 , 논 을 없애 면 
犯 

1 d-(f l+ f 2 ) 

여 기서 d, f x , / 2 은 이 미 결정되 여있는 량들이 므로 이 는 
한가지 값으로만 주어진다. 이것은 입사빛선과 렌즈계를 
통과하여나오는 굴절빛선이 평행되려면 입사빛선이 렌즈의 
주빛축우의 확정된 한 점을 통하여 입사되여야 한다는것을 
의미하는데 이 점은 렌즈 U 의 왼쪽으로 거리 % 인 위치에 
놓여 있 다. 그리 고 이는 각 a 와 무관계하므로 결국 이 점 
을 통과하여 렌즈 나로 입사되는 모든 빛선들은 대응하는 
굴절빛선들과 평행으로 된다. 

2) 우의 결론으로부터 알수 있는것처럼 ^/>/； + / 2 일 때 «! >0 
으로 된다. 이러한 경우의 빛행로가 바로 앞에서 준 그림 
이다. 

넜 = / 1+ / 2 인 경우에는 a ^ oo , a = 0으로 되며 이때는 입사 
빛선과 굴절빛선이 모두 주빛축에 평행으로 된다. (그림 1) 
결국 >/! + / 2 이므로 어<0으로 되는 때는 P 점 이 렌즈 Li 
의 오른쪽에 있게 되며 이것은 렌즈 나에 대해서는 허영상 
으로 된 다는것 을 의 미한다. 이 경 우에 어> 0 이 며 a 2 = ^ 
이 므로 a 2 >0 으로 된다. 또한 
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으요 <0 
b 2 a \ 

이 므로 '<0 으로 된다. 이 경 우의 빛행 로를 그림 L 에 보 
여주었다. 



d >/,+/2 d > A + f 2 


1) L) 

5. 0 5 점의 전위는 

以세+를+골+금 rt 紅) 


= k(l + 2 + 2 2 + 2 3 +2 4 )^ = 31 k -^ 

◦계의 전위는 



< P ( 0 5 )-< P ( 0 1 ) = 3 k J~ 6 - 5U J = 24A6k J 
6. 우선 일정한 질 량을 가지 는 끌힘 원천(천체 ) 이 검 은구멍 으로 될 
수 있다는데 대 하여 고찰해 보자. 검은구멍의 정의 에 의하여면 
빛 속도로 운동하는 빛량자까지 도 검 은구멍 의 끌힘 을 극복할수 
없으므로 검은구멍의 겉면으로부터 《탈출》할수 없다. 그리고 
검은구멍에 대한 라플라스의 고전모형에서는 빛속도 c 로 운동 
하는 물질립자로 보고있다. 우리가 이미 알고있는바와 같이 끌 
힘이 작용할 때 물체의 포텐샬에네르기는 부 (_) 이다. 물체가 
이 끌힘을 완전히 극복한다는것은 최소현 물체가 끌힘원천으로 
부터 무한히 먼곳까지 운동하는 과정에 그 물체가 가지고있던 
운동에 네 르기 가 바로 이 끌힘 을 극복하면서 수행하는 일 에 전 
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부 소모되여버린다는것을 의미한다. 이 경우에 물체가 무한히 
먼곳까지 이르면 그의 운동에네르기와 포텐샬에네르기는 모두 
령으로 되여야 한다. 이것은 곧 물체가 끌힘원천의 겉면에 있 
을 때 운동에네르기와 포텐샬에네르기의 합이 령으로 된다는것 
을 의미한다. 물체가 끌힘의 작용을 극복할수 없다는것은 이 
물체가 끌힘원천으로부터 무한히 먼곳에 아직 도달하지 못한 
위치에서 그의 운동에네르기가 끌힘을 극복하는데 다 소비되여 
버렸다는것인데 그러나 이때 물체의 포렌샬에네르기값은 아직 
부 (-) 값으로 남아있다. 이것은 물체가 끌힘원천의 겉면에 있었 
을 때 그의 운동에네르기와 포렌샬에네르기의 합이 령보다 작 
아야 한다는것 을 의 미한다. 끌힘원천의 질 량이 M, 그의 반경 
이 며이 고 질 량이 m , 처 음속도가 빛 속도 c 인 물체 가 이 끌힘원 
천의 겉 면에 있는데 이 끌힘작용을 극복할수 없다면 결국 뉴론 
력학의 견지 에 서 볼 때 다음과 같은 조건 이 만족되 여 야 한다. 

혹은 

2 r B c z 

이것 은 질 량이 M 인 끌힘원천의 반경 며가 ^보다 작아질 

C 

때 에 라야만 (이 re 를 검 은 구멍 의 끌힘반경 이라고 부른다. ) 그 
겉면에서 빛량자도《탈출할수 없을 정도》의 강한 끌힘이 생기 
게 된다는것, 따라서 그어떤 광학적측정방법으로도 이러한 천 
체를 직접 관찰할수 없다는것을 말해춘다. 이런 원인으로 하여 
이러한 천체를《검은구멍》이라고 부르게 되였다. 그러면 문제 
에서 제시된 관측값들을 리용하여 은하계의 중심 에 존재하는 
검 은구멍 의 반경 을 구하여보자. 끌힘원천의 질 량을 M, 그를 
돌고있는 항성의 질량을 m 이라고 하면 이 항성 이 원운동할 때 

V 2 广 Mm rv 2 

m — = ( ，一 — , M =- 

r r G 

로 되여야 한다. 여기서 r 는 원운동궤도의 반경이다. 한편 이 
끌힘 원천 이 검 은구멍 으로 되 자면 그 질 량의 분포반경 이 
2 G rv 2 

으로 되여야 한다. 주어진 수값들을 넣으면 
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r B <5.3 xl 0 8 m = 5.3 xl 0 5 km 

결국 질 량이 


인 끌힘원천인 경우에 그의 반경이 5.3 xl 0 5 km 보다 작아야만 
검은구멍으로 되며 이보다 크면 검은구멍으로 될수 없다는것을 
의미한다. 따라서 은하계중심부근에 검은구멍이 존재한다면 그 
의 반경은 5.3 xl 0 5 km 보다 작아야 한다. 

7. 축전기를 충전한 다음 전원을 떼버렸으므로 극판에 쌓인 전기량 
은 변하지 않는다. 그러므로 두 극판사이의 전압 U 는 축전기의 
전기 용량 신에 거 물비 례한다. 한편 축전기 의 전기 용량 C 는 두 극 
판사이의 거리 c /에 거꿀비례한다. 따라서 t / = 소/ 이다. 여기서 A 
는 비례결수이다. 극판 2에 압력 ”를 주면 왼쪽으로 이동하면서 
용수철이 변형된다. 이동이 끝난 평형상태 에서 극 
판 2가 이동한 거리를 Ad , 극관사이전압의 감소 
량을 At / 라고 하면 

U-AU = A ( d - Ad ) 

우의 두 식으로부터 

AU Ad 
~ U~~~d 

극판 2가 이동된 다음 용수철이 원래의 위치로 
부터 각 산만큼 편기 되고 늘어 난 길이가 AL 이 
라고 하자. (그림 을 보라. ) 

이때 용수철의 힘에서 극판에 수직인 성분과 극판 2에 주는 압 
력에 의한 힘이 서로 비기게 된다. 즉 PS = 2 kMsind 

한편 sin 6>« 소쓰이므로 

■하 

8. 1) 고정된 수평회전축 A 로부터 기중기걸개까지의 수직거리를 h x , 

C 점까지의 수직거리를 h 2 , 팔 ABD 와 수평면사이의 각을 6, 
팔 DEF 와 수평면사이의 각을 p 라고 하자. (그림) 
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A 점 을 중력 포렌샬의 기 준점 (중력 
포렌샬이 0인 위치)으로 잡으면 기 
중기 의 팔들과 걸 개(중량물 포함) 

로 이루어진 계의 중력포렌샬은 
E p = -G(l 3 sin (p-l x sin G) 

여기서 G 는 걸개(중량물 포함)의 
무게 이 다. 기중기걸개 표가 수직면우에서 이동할 때 각 산 와 
(p 는 변화된다. 그러 므로 하값도 변화될수 있 다. 그런데 F 
가 이동할 때 평형기중기 가 언제 나 평형상태 에 있자면 각 
分와 (pA 변해도 이 전체 계의 포렌샬에네르기 五>가 변하 
지 말아야 한다. 한편 산와。는 서로 독립적으로 변하는것 
이 아니 라 다음과 갈은 기 하학적관계 를 만족시 킨다. 

l 2 sin 0+h 2 =l 4 sin (p 
우의 두 식에서 9를 없애면 

E P = ~G^y~ 시 sin 0 - Gh 2 ^ 

五>가 산에 따라 변하지 않으려면 sin 산 가 들어있는 첫 마디 
가 령으로 되여 야 한다. 그런데 G 40 이므로 
M 一 / =0 , 즉 LJx 

U h h 

으로 되여야 한다. 이것이 l x , 1 2 / 3 , / 4 들이 만족해야 할 

조건이 다. 

2) 기중기의 매 개 팔들의 중량을 고려하는 경우에도 임의의 중 
량물 G 에 대 하여 임의의 위 치 {6, 끼 에서 평형기중기전체 가 
평형상태에 놓이게 되자면 계의 포렌샬에네르기 E P 가 
0 ,。에 따라 변하지 말아야 한다. 

A 점을 역시 포텐샬에네르기의 기 
준점으로 잡으면 매개 팔(걸개， 

중량문， 보조중량물들을 포함하 
여) 들의 포텐 살에 네 르기 는 각각 
다음과 갈다. (그림 ) 
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五 pabd = 조 " i 어 sin (p - l P G P sin 6 
&E = - [h 2 -|/ 5 sin ey, = |/ 5 G 5 sin d - G 5 h 2 
」名 ’ DEF = -(hi 一안 11 分 )( 구 3 - (h 안 11 9_k 안 11 分) G = 

= ^l 3 G 3 sin (p - (/ 3 sin (p-l、 sin 0)G-G 3 h' 

五 'bc = _(h 2 -|/ 4 sin 6)G 4 = |/ 4 G 4 sin (p - G 4 h 2 
따라서 고찰하는 전체 계의 포렌샬에네르기는 

E P =-[^hG l -l P G P+ U 5 G 5 + 오 itM 외//뇌 

x sin 公卜 G 5 h 2 - G 3 h x - G 4 h 2 

우의 식을 / 2 sin 산+ /느 =/ 4 sin 이와 련립하고 (p 를 없애면 

£> =—[을/々 - l P Gp + 등 / 5 (? 5 + 응 / 3 (? 3 수 ■ + 응키^ — ᅫ 乂 

xsin0-Gh 2 누 -|/ 3 G 3 G 4 h 2 - G 5 h 2 - G 3 h' - 

E P A 산 에 무관계하자면 S i n 산마디의 곁수가 령으로 되여야 하 
며 문제조건에 의해 이고 사 三하 -는 임을 고려하면 

U 

G P ^m + (h-l 2 )G 5 +l 3 G 3+ l 2 G 4 ] 
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올림픽 경연 모의 문제 II 


1. 1) 땅겉면부근에서 황사먼지가 공기중에 그대로 떠있자면 공기 
에 의 한 저항이 중력과 같아야 한다. 즉 apAv \ =mg 
여 기서 m 은 먼지알갱 이의 질 량이 다. 한편 A = kv 2 ， 


m = p s ^ n ? 이므로 


= \^ Psgr = 4 ( m / s ) 

V 3 a Po 

2) z ； = 9 m/s 일 때 황사먼지 가 가장 높이 올라간 곳의 공기 밀 
도를 p h , 그 높이 를 h 로 표시 하자. 그러 면 p h = p 0 ( l - ch ) 
그리고 먼지가 내 려오지 않고 그냥 떠 있으므로 


apAv \ = mg 


... h = l( l __ ^_] = 6 .8xl0 3 (m) 
cl 、 3 av p 0 ) 


2. 짐과 썰매들에서 받는 힘들은 다음과 같 
다. (그림 ) 

여기서 斤1과 斤2은 눈판이 씰매들에 주는 
맞선힘 들이 며 九 / 2 는 각각 마찰력틀이 다. 
평 형 조건은 


K — I — H 



交 

A_ 

、N 2 서 


F 


F = f \ + fi ^ mg = N x + N 2 , Fh + N 2 l = ^mgl 


이다. 한편 마찰력들은 각각 f ,=^ N u / 2 =// 2 馬이다. 이 식 
들을 련 립하여 풀면 


♦ /-/ 녀 

— -- mg 

- /( 셔，) mg 
i I 세 h)h 

한편 문제의 조건에 의하여 F >0, 7 V >0 으로 되여야 하는데 


n 2 = 


F = 
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이 조건이 만족되자면 


1-( 此-나 2) h >0, 


I - / u x h > 0 


으로 되十》한다. ᅪ라서 나로 申，야 하며 이런 조건 


하에서 


F 



次복空沒) ‘ 


mg 


로 되여야 한다. 

3. 용기들의 자름면적을 S ， 왼쪽 용기에 넣은 기체의 물질량을 n , 
변을 열기 전 기체의 압력을 사 이 라고 하면 리상기체상태방정 


식으로부터 


PqSH = nRT 0 

변을 열면 기체 가 관을 통하여 오른쪽 용기 로 넘어 가면서 피스 
톤이 서서히 내려오는데 이때 기체가 피스론에 주는 압력과 피 
스톤이 기체에 주는 압력은 다같이 耳 이다. 평형상태에 이른 
후 피스톤의 높이를 x , 기체의 온도를 r 라고 하면 


P 0 S(H + x ) = nRT 

한편 열력 학 제1법 칙 에 의하면 피스톤이 기체 에 대 해 수행한 
일과 기체의 내부에네르기의 증가량이 같아야 하므로 
P 0 S ( H - x ) = ^ nR ( T - T 0 ) 

이 식 들을 련립하면 x = % H , T = - T 0 
5 5 

4. 고리로 전류 /가 흐를 때 고리중심에서의 자기유도는 
2 r 

이 다. 이때 고리속을 뚫고지 나가는 자력선묶음은 대 략 


<P = BS = ^-7 Tlr 
2 

전자기 유도법 칙 에 의하여 시 간에 따르는 전류의 변화에 의 해 
생기는 유도전동력은 
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s 


At 2 At 


원형고리의 저항은 


문제의 조건에서 


8 _ ju 0 7rr AI 

1 _ 21 ' a7 


— <10- 6 (A/365d)«3xir 14 (A/s) 



이므로 

次 <3x10_ 23 Q 

5. 1) 물체 AP 의 영 상 A'P 과 영 상작도에 필요한 빛 행 로들을 그 
리면 그림과 같다. 

평면-볼록렌즈의 평면우에 은을 
도금하면 이것은 하나의 볼록렌 
즈 L 과 평면거울 M 의 결합체 
LM 으로 된다.(그림에서 LM 으 
로 표시) 이 그림에서 O 는 렌즈 
의 중심 , AOF ' 는 빛 축， F 와 F ' 는 렌즈 L 의 두 초점， AP 
는 물체 이다. 영상작도에서는 다음과 갈은 세개의 특정한 
빛선들을 리용한다. 

① P 점 에서 출발하여 O 점으로 입사되는 빛선 

이 빛선은 O 점을 통과한 후에도 그 방향이 변함이 없이 
평면거울 보에 입사된다. 거울 보에서 반사될 때 이 반 
사빛선과 빛축이 이루는 각은 입사각 «와 갈다. 이 반 
사빛선이 렌즈의 중심 ◦로 다시 입사되므로 그 방향은 
변화됨이 없이 거울 보에서 반사된 방향으로 그대로 직 
진한다. 이 빛선을 그림 에서 OP 로 표시 하였다. 

② P 점에서 출발하여 렌즈 L 의 앞초점 묘를 지나 렌즈로 
입사되는 빛선 PFR 

이 빛선은 렌즈에 입사된후 주축에 평행인 방향으로 오 
른쪽 방향으로 나와서 평면거울 보에 수직으로 입사된 
다. 거울에서 빛은 역시 빛축에 평행으로 왼쪽 방향으 
로 반사되여 렌즈 L 에 입사된 후 렌즈에 의해 굴절되여 
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초점 표를 통과하게 된다. 이 빛선을 그림에서는 RFP 
로 표시하였다. 

© 근점 에서 출발하여 빛축에 평행 으로 렌즈에 입사되는 빛 
선 PQ 

이 빛선은 렌즈 L 을 통과한 후 뒤 초점 F 를 향하여 오 
른쪽방향으로 나온다. 이 방향을 그림 에 서 QF ' 로 표시 
하였다. 이 빛선이 평면거울 보에서 반사되여 P 점의 
대 칭점인 F 점을 향하는 방향으로 렌즈 L 에 다시 입사 
된다. 이 입사방향을 그림에서 QF 점선으로 표시하였다. 
이 빛선은 렌즈 L 을 통과하면서 또다시 굴절되는데 이 
굴절방향은 다음과 같이 작도할수 있다. 

우선 O 점을 지나면서 QF 에 평행 인 보조선 S'OS 를 그 
린다. 이 보조선을 지나는 빛선은 ◦점을 통과하므로 렌 
즈를 지 나도 그 전파방향이 변하지 않는다. S'OS 선과 
집초면과의 교차점을 T 로 표시하자. 렌즈에 입사되는 
평 행빛선들은 집초면우의 한 점 에서 서 로 사귀게 되므 
로 결국 QF 방향으로 렌즈에 입사된 빛선은 굴절되여 T 
점을 통과하게 된다. 결국 그림에 표시하여준 QT 선이 
바로 QF 방향으로 렌즈에 입 사된 후 굴절 되 여나오는 빛 
선의 전파방향이다. 결국 우에서 고찰한 세개의 빛선들 
의 교차점 P 가 P 점 의 영 상이 며 A ' 점 은 A 점 의 영 상으 
로 된 다. 그림 에 서 알수 있는바와 같이 A'P 는 거 꾸로 
선 실상이 다. 우에서 고찰한 세개의 빛선중에서 임의의 
두개 의 빛 선만 고찰하여 도 영 상 A'F 를 얻 을수 있 다. 

2) 영상의 위치와 크기는 다음과 같이 계산할수 있다. 

물체 AP 에서 출발한 빛선들이 렌즈 L 을 통과하면서 만드 
는 영상을 제1영상이라고 하자. 이때 물체까지의 거리 
a = 2/이므로 제1영상까지의 거 리는 6 = 2/로 된다. 다시 
말하여 제1영상은 평 면거울로부터 오른쪽으로 2/만큼 떨 
어진 위치에 생길것이며 그의 높이를 /厂라고 하면 H ' = H 
로 된다. 다음 제 1영상이 반사거울 보에서 반사되면서 만 
드는 영상을 제2영상이라고 하자. 제1영상은 반사거울 M 
의 뒤쪽(오른쪽)에 생기므로 거울 보에 대해서는 허영상이 
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므로 그의 실상은 거울 보의 앞쪽(왼쪽) 2/만 한 거리에 
있어 야 하며 그의 높이 H ” = H ’ = H 로_ 된다. 

제2영 상을 물체 로 보고 그것 이 다시 렌즈 L 을 통과하면서 
만드는 영상을 제 3 영상이라고 하자. 이때 빛선들은 실제상 
오른쪽으로부터 렌즈 L 에 입사되는데 물체(제2영상)는 렌 
즈 L 의 왼쪽에 있으므로 이것은 허영상으로 보아야 하므로 
물체까지의 거리 a = -2/ 로 놓아야 한다. 렌즈의 공식 

丄 + 丄 = -玉 로부터 

a b f 

* = = f />0 

a-f 3 

즉 제 3 영상은 렌즈왼쪽의 |/만 한 거리에 있다. 또한 영 
상의 크기 산'"는 

H " | a | 3 5 3 3 

로 된다. 

6. 1) 에 네 르기 보존법 칙 에 의 하면 질 량이 m 인 물체 가 무한히 먼곳 
으로부터 만유인력의 작용을 받아 중성 자별의 겉면애까지 끌 
려올 때 내놓게 되는 포렌샬에네르기 A 착는 처음위치와 마 
지막위치에서의 만유인력포렌샬에네르기의 차(감소량)와 같 
아야 한다. 따라서 

0 -(-°^) 

쓰上丄 i 丄쁘세(캐성거 

m m R 

의 수소핵의 결합반응에서 원료 lkg 당 방출되는 에네르기는 

^ = 0. 007 2 c 2 ( c : 빛속도) 따라서 구하자고 하는 두 에 네 
m 

르기의 비는 

의 31 
ae 2 

2) 문제의 내용으로부터 알수 있는바와 같이 이웃한 두개의 맥 
동사이의 시간간격은 중성자별의 자전주기와 같다. 중성자 
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별 이 고속으로 회 전할 때 적 도부근의 요소질 량 Am 이 가지 
게 되 는 원심 력 은 Am 에 주는 중성 자별의 만유인력보다 클 
수 없다. 따라서 


Ama) 2 R < 


GMAm 

R 2 


여기서 co = —— 는 중성자별의 자전각속도, r 는 자전주기이 

T 

다. 이로부터 



따라서 시 간간격 의 아래한계 는 4.4 xl 0 _4 s 이 다. 

7. 1) 에네르기와 속도사이의 관계 및 문제의 조건으로부터 충돌후 
운동하는 전자의 전에네르기는 


이로부터 


m 0 c 2 


小-(功 2 / c 2 ) 


— 1 • IwzqC 


입사빛량자와 산란빛량자의 운동량은 각각 



이며 그 방향은 그림에 준것과 갈다. 
충돌후 운동하는 전자의 운동량은 
mi ? 이 다. (여 기 서 m 은 운동하는 전 
자의 상대론적질량이다.) 따라서 
운동량보존법 칙 에 의하여 


전자 \ 
빚량 XI 의 입시방향 ! 


빚량자산란방향 



; 〒 COS0 = ^, , m ° V sin0 = ^ 

yll-(v 2 /c 2 ) C 々 -(V 2 /C 2 ) C 


문제 의 조건에 의하여 


hv-hv' = 0. lm 0 c 2 
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이로부터 



u = 0 .37^ fi , 서교원成 
h h 

6 = tan — 1 — = tan 1 — = 36.1° 
v 37 

전자가 원점 O 로부터 A 점까지 운동하는데 걸리는 시간은 

ᅀ네 2. 4 도 
v c 

2) 관찰자가 S 계 에 대 해 상대 적 으로 OA 방향으로 v 의 속도로 
운동하는 경 우에 는 (즉 S ' 계 에 서 측정할 때 ) 상대 론적 길 이 공 
식에 의해 

L = - ( v 2 / c 2 ) = 0 .19 L 0 

8. 1) A , B , P 의 질 량을 m 이 라고 하자. A 가 깨의 속도로 운동하 
기 시 작하면 A 는 C 로부터 //mg 만 한 미 끄럼 마찰력 을 받으 
므로 감속운동하며 C 는 A 로부터 //mg 만 한 미끄럼마찰력 
과 물체 묘가 주는 마찰력 /를 받으 / 

므로 가속운동을 하게 된다. 그리고 E 
묘도 C 에 의한 마찰력 /를 밤으므로 | 

가속운동을 하게 된다. 이제 A , B , L 
C 의 가속도들을 각각 a A , a B , a c 
라고 하자. 그러 면 뉴톤의 제2법 칙 에 의하여 

jumg = ma A 乂 /mg — / = ma c , f = m 公 B 

그런데 이 문제에서는 로서 실제상 C 와 B 사이의 상 

대운동이 없다. 왜냐하면 a c = a B 이면 우의 식들로부터 

/ = 玄 로 되며 이 값이 최대정지마찰력 //mg 보다 작으 

므로 B 는 C 에 대 해 상대 적 으로 정지 되 여있는것 이 다. 먼저 A 
가 운동하다가 묘와 충돌하기 직전의 위치에까지 와서 묘에 
대해 상대적으로 정지되는 경우를 보자. 그러면 이 순간에 B 
와 C 는 서 로 정지되 여있고 A 도 B 와 접촉되는 순간에 그와 
속도가 같아지므로 A , B , C 의 속도가 모두 같아진다. 이 속 
도를 마 라고 하자. 그런데 이 전 계 에 작용하는 외부힘의 총 
합이 령이 므로 운동량보존법 칙 에 의 하여 
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mv 0 = 3mv 1 

이때 A 와 묘가 접촉(즉 겨우 충돌)하기 직전까지 C 가 운동 
한 거리를 & 라고 하면 물체 A 가 이동한 거리는 '+£ 로 
된 다. 

한편 에 네르기 보존법 칙 에 의 하여 물체 A 가 마찰력 //mg 를 
극복하면서 칙 +i 만 한 거리를 이동하는데 소비된 일은 물 
체 A 의 운동에네르기의 감소량과 갈으므로 
^ mv o ~\ mv i =M r ng{S l +L) 

이 며 B 와 C 가 가지 게 된 운동에 네 르기 는 묘와 C 가 각만큼 
이동하는 동안 물체 A 로부터 받는 힘 nmg 4 수행한 일과 
갈으므로 

|(2-K 2 = HmgS x 

로 된다. 우의 두가지 내 용을 통합하여 다음과 같이 설명할 
수도 있다. 즉 물체 A 가 운동하기 시작하여 묘와 충돌하기 
직전까지 전체 계 에서의 운동에 네르기의 감소량은 그 계내부 
에 서 물체 들호상간의 미 끄럼 마찰력 이 수행한 일 의 합과 같으 
므로 


^rnvl ~^(3m)vl=/jmgL 

이 식 에 서 L 은 C 에 대 한 A 의 상대 운동거 리 이 다. 이 로부터 

V 0 =yf3/JgL 

결국 물체 A 의 처음속도가 u 0 = ^3jUgL 이 면 A 가 B 의 옆에 
까지 와서 묘에 대 해 상대 적 으로 멎게 되 며 v 0>y l3jugL 이 여 
야 A 와 B 사이에 됨성충돌이 일어나게 된다. 따라서 A 와 B 
가 핍 성 충돌할 조건은자 0 >、/3사玄1 이 다. 

2) 물체 A 의 처음속도가 v 0 >HE 을 만족할 때야 A 와 묘가 
핍성충돌할수 있다. A 와 B 가 핍성충돌하는 순간에 A, B, 
C 의 속도를 각각 u A , v B , v c 라고 하면 z; A > 자 B = I노 로 
될것 이 다. A 와 묘가 충돌하는 매우 짧은 시 간 산동안 나무 
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판 C 가 A 와 묘에 주는 마찰력의 영 향 /ᅪ상 (즉 힘덩 이를 
의 미 한다. ) 는 무시할수 있 다. 그러 면 A 와 B 로 구성 된 력 
학적 계 의 운동량이 보존되 며 C 의 속도는 A / 시 간사이 에 변 
하지 말아야 한다. A 와 B 사이의 충돌이 핍성충돌이고 계의 
력학적에네르기가 보존될뿐아니라 두 물체의 질량이 같기 
때문에 운동량보존법칙과 력학적에네르기보존법칙으로부터 
충돌전과 충돌후에 두 물체사이의 속도가 서로 바권다는것 
을 증명할수 있다.(증명은 략한다.) 따라서 충돌이 끝나는 
순간에 A , B , C 의 속도를 각각 v 、。 다， v r c 라고 하면 
v r A = v B , v' B = v A , 바 = D C 로 된다. 우의 식 들을 보면 다 
음과 같은 결론이 나온다. A 와 묘가 핍성충돌한 후에는 A 
와 C 의 속도가 같아지므로 A 가 C 에 대해 상대적으로 정지 
되며 그 대신 C 에 대해 정지되여있던 B 가 A 가 가지고있던 
속도로 C 우에서 오른쪽으로 운동한다. 그 다음부터 B 의 운 
동과정에 대한 고찰은 문제 1) 에서와 꼭 같아진다. 먼저 B 
가 제지판 근의 바로 앞에까지 왔을 때 B 와 C 의 속도가 같 
아지는 경우를 보자. 이 순간에는 앞에서와 꼭같이 A , B , C 
의 속도가 모두 같아지게 되는데 이 속도를。이 라고 하자. 
그러 면 운동량보존법 칙 에 의하여 ?«해 = 3?^ 2 로 된 다. 물체 
A 가 처음속도 해 으로 출발하여 B 와 핍성충돌한 후 A 는 C 
에 대해 정지되고 그 다음 B 가 P 애까지 도달하는 전체 과 
정 에 A 가 C 에 대 해 운동한 거 리 가 L , 그다음 B 가 C 에 대 
해 운동한 거리가 X 이며 이 과정에 전체 계의 운동에네르 
기 의 변화량은 계내 부에 서 마찰력 을 극복하면서 수행 한 일 
의 총합과 갈으므로(앞에서와 꼭갈은 과정임) 

= ixmg-2L 

우의 두 식으로부터 v 0 = ^L 즉 A 가 처음속도 
v 0 =、 j 6 M gL 로 출발하면 모와 핍성충돌하며 그 다음 묘가 운 
동하여 P 앞에까지 와서 그와 상대적으로 정지하게 된다. 
때 문에 v 0 > 、 l 6 /jgL 이 면 B 와 P 가 핍 성 충돌하게 된 다. 다시 
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말하여 B 가 P 와 핍 성 충돌할 조건은 巧 > y/GjugL 이 다. 

3) 물체 A 의 처음속도가 v 0 >、 j 6 M gL 이면 A 와 묘가 핍성충돌하 
고 그다음 B 가 P 와 핍성충돌하게 된다. 묘와 P 가 충돌하는 
순간에 A , B , C 의 속도를 각각 v " A , 따，따 라고 하자. 
그러면 v " B > v" A = v" c 

묘와 모의 충돌이 끝난직후 A , B , C 의 속도를 각각 
v\, V" B , z 毛 로 표시 하면(충돌과정 에 대 해서는 문제 2) 에 
서와 꼭갈은 조건을 주고 고찰한다.) 문제 2) 에서와 꼭같 
은 리치로 

Z，C = Z ， B , v" B = V n c , V” C =V” A 

우의 식을 보면 물체 묘와 P 가 충돌한 직후 물체 A 와 묘의 
속도는 같아지며 그의 크기는 C 의 속도보다는 작아진다는 
것을 알수 있다. 즉 v m c > vl = v m B 

그 이후에는 나무판 C 가 비교적 큰 가속도로 오른쪽으로 
움직이면서 감속운동하며 물체 A 와 묘는 곡갈으면서 비교 
적 작은 가속도로 오른쪽으로 움직이면서 가속운동한다. 
이 가속도는 각각 

«c= 2 서요， a A =a B =jug 

로 된다. 이 가속운동과정은 A 와 B , C 의 속도가 같아져 
이 것 들이 化 /3의 속도로 오른쪽 방향으로 등속운동할 때 까 
지 계속되던지 아니면 이런 속도에 도달하기 전에 물체 A 
가 C 로부터 떨어져내 리게 될것 이 다. 때 문에 물체 묘와 A 는 
나무판 C 우에서 다시 충돌할수 없다. 

4) 이제 A , B , C 의 속도가 다 같아지는 순간에 물체 A 가 C 로 
부터 떨어지게 되는 경우를 먼저 고찰하자. 

이 경우에는 물체 A 가 나무판 C 의 왼쪽 끝에 도착하는 순 
간에 A , B , C 의 속도가 같아진다. 속도를 巧 이라고 하 
자. 그러면 운동량보존법칙으로부터 mv 0 =3 mv 3 
물체 A 가 처음속도 깨 을 가지고 나무판 C 의 왼쪽 끝으로 
부터 오른쪽으로 운동하기 시작하여 물체 B 와 충돌한 후 
다시 C 의 왼쪽 끝에서 우에서와 같이 떨어지게 되는 전과 
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정을 다시 돌이켜보면 C 우에서 A 가 운동한 거 리 L, A 와 B 
가 충돌한 후 묘가 C 우에서 운동한 거 리 L, A 가 C 에서 떨 
어지기 직전까지 C 우에서 A 와 B 가 운동한 거리도 i 이다. 
이 전과정 에 계 에서 운동에 네 르기의 변화량은 계내부에서 
미끄럼마찰력을 극복하면서 수행한 일과 갈으므로 

= jumgAL 

이로부터 v 0 = yll 2 jugL 

결국 A 의 처음속도가 v 0 = y ll 2 Mg L 인 경우에 바로 A 가 C 
의 왼쪽 끝에 도달하는 순간에 A 와 C 의 속도가 같아지게 
되는것이다. 따라서 물체 A 가 C 로부터 떨어지게 될 조건 
은 v 0 > yll 2 jugL 

5) 만일 물체 A 의 처 음속도가 v 0 >^2 fjgL 조건을 만족한다면 
A 가 C 로부터 떨어져내려오게 된다. A 가 C 로부터 떨어지려 
는 순간 A , B , C 의 속도를 각각 v" A -, 功도，，， 바，로 표시 하면 

V A" = V B" <V C" 

이 순간에 보면 운동량보존법 칙 과 에 네 르기 보존법 칙 으로부터 
my；) = 2mv\. + mv" c . 

—mv 0 2 (2m)^g. 2 ~—mv" c . 2 = /jmg4L 

앞에서와 꼭같이 물체 A 가 C 로부터 떨어진 후에 묘가 C 의 
왼쪽 끝에 도달하는 순간에 묘와 C 의 속도가 같아지는 경우 
를 보자. 이 때 묘의 속도를 化 라고 하면 묘와 C 로 구성된 
계 에서의 운동량보존법 칙 에 의하여 
+ mv" c - = 2mv 4 

B 와 C 로 이루어진 계에서 이 과정에 미끄럼마찰력을 극복하면 
서 수행 한 일은 //mgi 이 므로 에 네 르기 보존법 칙 에 의 하여 

[승 수. 2 ]-응 (2 m ) 너 = HmgL 

우의 식들로부터 z ； 0 > Vl 6 ^L 
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이것은 v 0 >^ jl 6 jugL 일 때 물체 B 가 나무판의 왼쪽 끝에 
와서 멎 게 된 다는것 을 의 미 한다. 따라서 1； 0 > "16//반 인 경 
우에는 B 가 언제나 나무판 C 로부터 떨어지게 될것이다. 결 
국 묘가 C 로부터 떨어지게 될 조건은 v 0 > yll 6 jugL 


올림픽 경연모의 문제 III 

처음에 질점은 수직웃방향으로 등감속직선운동을 하게 되며 그 
가속도는 g 이 다. 한편 질점은 전기마당에 의해 수평 방향으로 힘 
을 밤으므로 등가속직선운동도 하게 된다. 이 가속도를 a , 질점 
이 M 점 으로부터 N 점 까지 운동하는데 걸린 시 간을 /하고 하면 


M 점과 N 점사이의 수평방향으로의 거리는 

고 2 =포 
2 2 g 

따라서 M 점과 N 점사이의 전위 차는 

2 . 1) 밀차에 물체를 올려놓은 후 마찰력 이 작용하기때문에 물체는 
땅면에 대하여 상대적으로 가속운동을 하게 되며 밀차는 감 
속운동을 하게 된다. 물체가 밀차에 대해 상대적으로 정지하 
는 순간에는 밀차와 물체의 속도가 같아진다. 이 순간의 속 
도를 I ；라고 하자. 이 과정 에 외 부계 로부터 수평 방향으로의 
그 어떤 힘도 작용하지 않으므로 밀차와 물체로 이루어진 계 
에서 수평방향으로의 운동량이 보존되여야 한다. 즉 
Mv 0 = (m + M)v 

에네르기적견지에서 보면 물체가 얻게 되는 
운동에네르기는다름아니라 마찰력이 물체에 대해 수행한 일과 
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같아야 한다. 즉 


^mv 2 = jumgS l 

여기서 솨는 물체가 이동한 거리이다. 또한 밀차에서 운동 
에네르기의 변하량(실지는 감소량)도 마찰력이 밀차에 대해 
수행한 일과 같아야 한다. 즉 

1 ? 1 2 

—Mv -—Mv 0 =-jumgS 2 

여기서 S 2 은 밀차가 이동한 거리이다. 물체가 밀차에서 떨어 
지지 않는다는 조건하에서 밀차의 최소길 이를 L 로 표시하면 
L = S 2 -S l 

우의 네개의 식으로부터 

上 Mv 2 o 

2jug(m + M) 

2) 일 과 에 네 르기 사이 의 관계 로부터 알수 있는 마찰력 이 수행한 
일은 계(물체+밀차)에서의 운동에네르기의 증가량과 갈아야 
한다. 즉 

W = ^(m+M)v 2 -^Mvl 

이로부터 

JV _ mMvl 
2{m+M) 

3. 1) 변을 열기 전의 평형상태에서 아래, 우 용기속의 액면위치에 
서의 증기들은 포화상태에 있어야 한다. 그런데 온도가 서로 
갈으므로 이 포화증기 압들도 같아야 한다. 그러 나 변의 량쪽 
에서는 기체의 압력 이 서로 달라야 한다. (압력분포가 지수함 
수적으로 변하기때문에) 변의 왼쪽에서는 액면으로부터의 높 
이가 낮으므로 기체의 압력이 포화증기압과 거의 같겠지만 
오른쪽에서는 밑에 있는 용기속액면으로부터의 위치가 적지 
않게 높으므로 기 체압력 이 포화증기 압보다 낮아야 한다. 따 
라서 변을 열어놓으면 왼쪽의 기체가 오른쪽으로 이동하게 
된다. 그런데 관안에서 압력의 분포는 지수함수에 따라 변화 
되므로 아래쪽 용기의 액면우에서 기체의 압력은 포화증기압 
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보다 커지게 된다. 따라서 여기서 일부 기체가 액체로 응결 
되면서 이 용기속의 액체량이 증가된다. 한편 우에 있는 용 
기를 보면 변을 연 다음 일부 기체가 변의 오른쪽으로 넘어 
가므로 기체 압력 이 포화증기 압보다 낮아지며 따라서 이 용기 
속의 액체는 계속 증발되면서 액체량이 작아지게 된다. 이런 
과정은 우에 있는 용기에서 액체가 전부 증발되고 아래쪽 용 
기속에서 그만 한 량의 액체가 응결될 때까지 계속되며 그후 
에는 상태가 변하지 않게 된다. 

2) 이 과정은 웃쪽에 있는 액체가 아래쪽으로 전부 이동하는 과 
정으로 볼수 있으며 따라서 웃쪽의 액체가 가지고있던 중력 
포텐샬 mgl 이 질 량이 2m 인 액 체 의 내 부에 네 르기 로 넘 어 가 
는 과정으로 된다. 때문에 계의 온도가 높아지게 된다. 온 
도에 따르는 용기 , 관，기 체 등의 비 열의 변화를 무시하면 
최종온도를 T 라고 할 때 에네르기보존법 칙으로부터 
mgl = 2mc(T -T 0 ) 

결국 


4. 물체 S 에서 출발한 빛선들은 유리의 밑면，웃면，볼록렌즈들을 
통과하면서 3차례의 영상을 만들며 이것이 관찰자에게 관측되게 
된다. 렌즈의 빛축과 유리판의 밑면 및 웃면과의 사귐점을 각각 
A , B , 물체 은에서 출발한 빛선은 유리판 밑면에서 굴절되면서 
영 상 &을 만들게 되 는데 (그림 ) 굴절 법 칙 에 의 해 
sin i = nsm/ 

여기서 « = 1로서 공기의 굴절률이다. 그런데 이 빛선은 유리판 
에 거의나 수직으로 들어오므로 각 
i, y 는 대 단히 작으며 따라서 
sin i = tan i, sin 厂 »tan 厂 
로 된다. 결국 

AD AD 

= n - 

SA S X A 

여기서 &는 유리판의 밑면으로부터 



326 



물체까지의 거리, 巧豆는 1차영상까지의 거리이다. 우의 식으 
로부터 'AznSS 이 다. 이 제 Si 을 어 떤 물체 로 보면 여 기 로부 
터 출발한 빛선이 유리판의 웃면에서 다시 굴절되여 영상 S 2 을 
만들게 된다. 이때 웃면에서 물체까지의 거리는 
SjB = 名丄 A + AB 

우와 꼭같은 방법으로 굴절법칙을 리용하여 계산하면 

예! 

n 

여기서 n 은 유리의 굴절률이다. 이제는 이 라는 물체를 볼록 
렌즈로 관찰하는 문제로 귀착된다. 볼록렌즈와 유리판웃면사이 
의 거리를 x 라고 하면 렌즈로부터 물체 까지의 거 리 
a = x + S 2 B 

로 된다. 문제에서 영상까지의 거리가 실제 물체까지의 거리와 
같다는 조건을 주었기때문에 영상까지의 거 리 6는 
b = ~(x + SA + AB ) 

이 결과들을 얇은 렌즈의 공식에 넣으면 

_1_1 _ 1 

x + S 2 B x + SA + AB / 

해당한 수값들을 넣으면 x = lcm 로 된다. 

5.1) 태 양의 질 량을 M 0 , 비 행 선의 질 량을 m , 태 양주위 로 도는 비 
행선의 궤도반경을 표 라고 하자. 문제에서 제기된 방안에 근 
거하면 비행선이 자기 궤도우에 있는 어떤 위치에서 출발하여 
타원궤도의 절반을 거처 소행성궤도에 도착한다는것을 알수 
있다. 그리고 이 타원은 비행선의 원래의 자리길과 소행성의 
자리길에 모두 접한다. 비행선이 이러한 타원자리길을 따라 
운동하게 하자면 비행선이 극히 짧은 시간사이에 속도를 얻어 
그 값이 해으로부터 어떤 Mq 으로 변해야 한다. 비행선이 타 
원궤도를 따라 소행성궤도에 도착할 때의 속도를 u 라고 하 
자. 이때 의 방향과 u 의 방향은 모두 타원의 긴 축에 수 
직으로 된 다. 따라서 케 플레 르의 제 2법 칙 으로부터 
u 0 R = 6 uR 
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에 네 르기 보존법 칙 으로부터 


I 너-수 I ■、속 

만유인력법칙으로부터 



이로부터 


니푸〜’ 씨。 

소행성 이 태양주위로 도는 원운동속도를 V , 그의 질량을 
M 으로 놓으면 만유인력법 칙 으로부터 


ᄍ第卜4, 에서 시 ¥=fh 

이로부터 1 ；>W 임을 알수 있다. 이상의 고찰로부터 알수 있 
는바와 같이 비행선의 출발위치를 잘 선택해서 궤도로부터 
리 랄시켜 야만 소행성 자리길에서 소행성과 비 행선이 만나게 
하여 비행선이 소행성으로부터 충돌을 받게 할수 있는것이 
다. 이 접근과정을 소행성은 정지되여있고 비행선이 소행성 
으로 ”내의 속도로 접근하는 과정으로 볼수 있다. 소행성 
의 질량이 비행선의 질량에 비해 대단히 크므로 충돌한 후 
비 행 선은 역 시 W - Z ； 의 속도로 소행성 으로부터 반발되 며 이 
때 소행성과 비행선의 운동방향은 같다. 이 경우에 태양에 
대한 비행선의 상대속도는 % =u + z；-m = 2 d-w 이 다. 


따라서 



비 행 선이 소행 성궤 도우에서 반발될 후 태 양계 를 벗 어나려 면 
그의 최 소속도 k 2 이 


|■■누0 

의 관계 를 만족시 켜 야 한다. 이 로부터 
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나 W=Jh 

이로부터 

Ui = [^~ J ^} o> ^ Vo=U2 

결국 비행선이 소행성과 충돌한 후 엄게 되는 속도는 이 비 
행선이 태양계를 벗어나게 하는데 충분한 속도로 된다. 

2) 비 행 선이 원궤 도로부터 들어서자면 그의 속도가 %으로부터 
Mq 으로 변해 야 하므로 비 행 선이 분사식발동기 로부터 얻게 
되는 운동에네르기 꺅는 

E i = = ^mvl 

으로 된다. 만일 비행선이 소행성과 충돌없이 타원궤도를 따 
라 직접 태양계를 탈출하자면 비행선이 가져야 할 최소속도 
« 3 이 

^mul-G^H = 0 
2 3 R 

을 만족시켜 야 한다. 즉 최소한 

으로 되여야 한다. 이렇게 되자면 분사발동기로부터 받아야 
할 운동에 네 르기값 公 2 이 

E 2 = |^0 
으로 되여야 한다. 그런데 

네 0. 71 

El ，며 

이므로 소행성과의 충돌없이는 비행선이 태양계를 탈출할수 
없다. 

6. 1) r 만 한 거리에 떨어져있는 두 전하 幻과 幻사이에 작용하 
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E Q =~k Q ^ 


는 끌롱힘 厂 9 와 끌통포렌샬 E Q 는 각각 

f q ，"빨^■■■■■■醫 ■ 

이 다. 이와 류사하게 정 T 쿼크와 반 T 꿔크사이의 호상작용포 
텐샬이 

E M =-k Q H 

로 주어지므로 그들사이에 작용하는 호상작용힘은 

F (，세문 

로 된다. 이제 문제 에서 제 기된 정 , 반 T 꿔 크립자들의 속박 
상태에서 원운동속도를 v , 그들사이의 거 리를 r Q 으로 놓으 
면 이 립자들이 받게 되 는 향심 력 이 사ᅱ 으로 되 므로 이 립 
자들의 운동방정식은 


로 된다. 문제 에서 주어 진 량자화조건에서 바닥상태인 경 우 
에는 « = 1이므로 


2m, 대 - 


우의 두 식으로부터 


_ 3k 2 

公 n 2 m t a s k 


~2n 


= 1.4 xl 0 _17 ( m ) 


2) 우의 식들로부터 


考) 


임 을 알수 있 다. ^와 ~을 통하여 정，반 T 뭐 크립 자들의 등 
속원운동주기 T 를 구하면 

T 그림 I f =1.8 X 10 ， S 
v 27r z m t a s k 

이로부터 1 = 0.2 으로 된다. 결국 정, 반 T 쿼크립자들의 수 
T 
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명은 그들이 만드는 속박상태계에서 원운동주기의 1/5밖에 
안된다. 이것은 결국 문제에서 제안된 그러한 속박상태가 
보통은 존재하지 않는다는것을 말해춘다 
1) 먼저 그림의 1에 보여준 저항값이 r 인 세개의 저항을 3각 
형으로 련결할 회로에서 임의의 두 정점사이의 저항값이 그 
림 u 에서 처 럼 그 값이 1/3인 저 항들을 구형 으로 련결한 전 
기회로에서 임의의 두 정점사이의 저항값과 같다. 



-» 니 



n) y) ᄉ ') o) 

따라서 전기회로에서 우의 3각형모양의 전기회로를 Y 형의 
전기회로로 바꾸어도 전체 전기회로에서는 그 어떤 변화도 
생기지 않는다. 즉 우의 3각형전기회로와 Y 형전기회로는 등 
가이 다. 이 러한 변환을 A-Y 등가변환이 라고 부른다. 

사실 그림 1에서 


그림 l 에서 


이다. 


次 AB (ᅀ) = 


r -2 r _ 
r + 2 r 


\r 


R A ^ Y)=\r + \r = \r 


R ab (A) = R ab (Y) 

이 제 씨얼핀스키바킹 을 한번 분할하면 문제 에 준 그림 L 에 
서와 같이(혹은 그림 C ) 세개의 3각형 AADE , ADBF , 
AEFC 가 생기며 그 변들에 대응하는 저항은 각각 r /2 로 
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된다. 이때 구성되는 전기회로는 그림 n 처럼 된다. 이 세 
개의 3각형회로를 Y 회로로 변환하면 그림 .로 된다. 이 
회로는 그림 n 로 등가시킬수 있다. 그림 n 에서 내부에 있 
는 3각형 회 로를 Y 회 로로 등가시 키 면 그림 H 로 된 다. 따라 
서 

요 AB=f ， 

로 된다. 이 제 아직 분할되 지 않은 3각형，즉 그림 T 에 서 
두 정점 A , B 사이의 저항을 公 (0) 으로 표시하면 요 (0) = 2 r /3 
이다. 다음 1차분할된 후(그림 c ) A , B 사이의 저항을 R (1 ) 
로 표시하면 



로 된다. 이것은 그림 A 와 같은 Y 형회로와 등가로 된다. 
이제 그림 A 에 준 Y 형회로를 그림 o 에 준 3 각형회로로 
변환하자. 이때 매 변의 저항은 5W6 로 된다. 문제에 준 
그림 도 는 2 차분할된 후의 도형 이다. 이 경 우에 AABC 의 
두 정점 A 와 B 사이의 등가저항을 구하자고 하면 분할의 차 
수가 하나 커질 때 한 변의 저항이 절반으로 작아진다는데 
주의를 돌리면 된다. 결국 2 차분할되면 문제에 준 그림 l 

에서 3각형의 ^ >련외 저항을 혹은 |시>至 바平국 1 

된 다. 우에 서 구한 次 (1) 을 고려하면 



3차분할한 후에는 AABC 의 두 정점 A , B 사이의 등가저항이 



로 된다. 

2) 우와 같은 방법 으로 고찰하면 «차분할된 후 A , B 사이 의 등 
가저항이 
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■=[■]: (f> 

임을 쉽게 알수 있다. 

3) 아직 분할되지 않은 AABC 의 두 정점사이의 등가저항은 

인데 이것을 及 ( L Q ) = |r = MV 로 표시하자. « 차분할된 다 
음 이 등가저항은 



우의 두 식에서 k 를 없애면 
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올림픽경연문제 IV 


1. 막대기의 끝점 A 가 ◦점주위로 원운동하고있다. 이때 A 점의 속 
도 간 a 의 방향은 막대 기 OA 에 수직 이다. 그리 고 고찰순간에 그 
의 크기 는 다. 이 속도를 AB 방향성 분과 AB 에 수직 인 

방향의 성분으로 분해하자. 그리고 방향과 AB 방향사이의 각 
을 多라고 하겠다. 이때 z ； A 의 AB 방향성분이 곧 물체 보의 속도 
으로 된다. 여기서 ” m = 강 acosw 이다. 한편 시누스정리에 의해 


sin ZOAB 
H 


sin 公: 
R 


, ZOAB 



이므로 Vu = Vao)H sirup 
2. 파동의 모양을 그리면 그림과 같다. 


I 少 [cm] 


0.1 

0.05 

0 

-0.05 

-0.1 


노 2.5s / =10.5s 

아、 , , , 7 iS 

75, 0.05) 

j 줄의 오른쪽끝 

1.25 1 6.25 | 1 N21.25I 

5 10 15 20V !) 

卜 / =12. 

_ 가 cm] 

,5s 


3. 기체의 몰질량을 //, 용기 A 의 체적을 V, 변을 열기 전 A 속에 
있는 기체의 질량을 m , 압력을 p, 온도를 r 라고 하자. 


PV = ^RT M = ^ 

M R 

용기 묘의 체적이 A 에 비해 대단히 크므로 문제에 준 조작과정 
에 B 속에 있는 기체의 압력과 온도는 변하지 않는것으로 볼수 
있다. 문제의 조건에 의해 변을 열었다가 닫은 후 A 속의 기체 
압력은 zp 로 변하게 된다. 이때의 온도를 r ' 라고 하고 질량을 
M ' 라고 하면 

M 、 속 

RT， 

용기 A 속으로 더 들어간 기체의 질량은 

r \、r t) 
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이다. 이 기체가 용기 B 속에서 차지하고있던 체적을 AF 라고 
하면 


이 기체를 용기 A 속에 밀어넣을 때 용기 B 속에 있는 기체가 
수행하는 일 은ᅀ厂이 다. 우의 세 식 으로부터 

w-pv^) 

A 속에 있는 기체에서 내부에네르기의 변화 Ai 7 는 
M' 

AU = — x2.5R(T'-T) 

한편 외 부계 와의 열 교환이 없 으므로 열 력학제1법 칙 에 의해 


따라서 


W = -AU 


2T 

~r 



결국 r = 353 K = 80 °C 
4. 그림에 보여준것처럼 통을 끌어올리는 
과정에 통속의 공기압력은 작아지고 그 
의 체적은 커진다. 

따라서 통과 통속의 공기에 작용하는 뜰 
힘도 커진다. 만일 이 과정에 통이 받는 
뜰힘과 중력이 같아지는 위치가 있다면 
이 위 치 에서는 통이 불안정하므로 좀 더 올라오게 다시말하여 
이 위치에서는 통이 자동적으로 떠오르므로 쇠바줄을 당길 필요 
가 없으며 결국 우리가 관심하고있는《쇠바줄을 당길 필요가 없 
을 때까지 수행 하는 일》이란 호수바닥으로부터 통을 서서히 끌 
어 올리 는 과정 에 중력 과 뜰힘 이 같아질 때 까지 수행하는 일 을 
의미하는것 으로 된다. 우선 평형위 치를 구하자. 중력과 뜰힘 이 
같다는 조건에 의해 



mg = p(rs + v 0 )g 

여기서 〜 은 통을 이루는 금속의 체적이다. 주어진 수값들을 
넣 으면 /' = 0.35 m 이 다. 이 때 호수바닥으로부터 통의 밑 변두리 
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까지의 높이를 요 로 표시하면(그림을 보라.) 보일-마리오트의 
법칙에 의해 

[P 0 +H 0 - (4 - /)]/ = [P 0 +H 0 -H - (/ 0 -/，)]/， 

여기서 ! 0 은 통자체의 높이 , / 은 통이 호수바닥에 있을 때 공 
기 기 둥의 높이 이 다. 이 로부터 요 = 12.24m 이 다. 그런데 
이므로 통전체 가 여전히 물속에 잠겨 있을 때 중력과 
뜰힘이 같아진다는것을 알수 있다. 

이제 통을 천천히 당겨 호수바닥으로부터 산위 치까지 끌어올렸 
을 때 통의 력학적에 네 르기 의 변화량을 A 公 라고 하자. 이 A 요 는 
세개의 부분으로 갈라볼수 있다. 그 첫째는 통자체의 포렌샬에 
네르기의 증가량 A 직 이다. 둘째는 통자체의 체적 에 의해 상 위 
치에서 밀려나간 물이 호수밑바닥에 통이 있을 때의 위치로 옮 
겨간것 과 갈으므로 이 에 의한 물에 서 의 포렌 샬에 네 르기 증가량 
ᅀ요 2 이다. 셋째는 요위 치까지 올라오면서 통속의 기체가 밖으 
로 밀어 낸 물에 의한 몫인데 이 물은 그 일부분이 통이 호수바 
닥에 있을 때 공기가 있던 자리로 이동하고 나머지는 호수겉면 
으로 올라온것 으로 볼수 있 다. 이 에 의한 포렌샬에 네 르기 의 변 
화량 (증가량) 은 A & 으로 표시 하자. 그러 면 
t 、 E' = mgH, AE 2 = -pV 0 gH 

AE 3 = pSgl[l 0 - 응 /: | + pS{V - l)gH 0 - pSgl'^H + 1 0 -i/’) 

로 된 다. 따라서 ᅀ及 :ᅀ馬 +ᅀ^ +ᅀ馬이 므로 정 리하면 
AE = pSg^l'-lXH-l 0 ) + ^(l' 2 -l 2 )^ 

수값을 넣으면 A £ = 1.37x10 4 J 

5. 회전궤도에 들어서면서부터 제스코타의 속도는 감소되며 회전궤 
도전체 에 차량들이 다 들어찰 때 (그다음에 는 계 속 이 상태 가 
유지 된 다. ) 렬 차의 속도가 최 소값 u 에 이 르게 된 다. 이 때 전체 
렬 차의 력학적에 네 르기 는 수평 궤 도를 달릴 때 와 같아야 한다. 
즉 

^Mvl=^Mv^M^jgR 


335 



이 식에서 M 은 렬차의 전체 질량， Z 7 Q 은 수평궤도에서의 속도 


(처 음속도)， M 1 추 는 회 전궤 도우에 있는 차량들의 총질량, R 

는 이것들의 질량중심의 높이이다. 회전궤도우에 있는 매개 차 
량들은 궤 도에 의한 맞선힘 의 작용을 받게 되 는데 이 에 의해 
차량바퀴에 생기는 압력은 회전궤도의 정점에서 최소로 된다. 
차량이 궤 도에서 리랄되 여 아래 로 떨 어지 지 않기 위한 극한조 
건은 차량이 궤도에 주는 압력이 령으로 되는것이다. 정점에서 
차량은 중력도 받게 되며 이 두 힘의 합은 수직아래방향으로 
향하며 차량에 대한 향심력의 역할을 한다. 따라서 차량이 아 
래로 떨어지지 않자면 이 힘과 갈은 원심력을 가져야 하므로 
회전궤도의 정점에서 

에 j + Amg = Am 능 

이 성립되여야 한다. 여기서 각 «는 회전궤도우의 x 만 한 길 
이 의 차량들에 해 당한 중심 각이 며 «가 작다는것 을 고려하여 


로 보았다. (그림 1) 

Am = ^M = 



내 


Ax 

쇼 


(두 차량사이의 거리는 무시함)임을 고 
려하면 우의 식 을 

T + —Mg=M — 

L S L 

으로 쓸수 있다. 이제 장력 (궤 도에서 접 
성방향으로 작용하는 힘) r 를 구하겠다. 

원형궤도의 정점부근에 놓여 있는 차량들 w 

을 주목하자. (그림 1 - ) 

이 차량들이 어 떤 작은 거 리 Ax 만큼 이 동할 때 힘 ： T 가 수행하 
는 일은로 된다. 그러 나 이 과정 에 차량들의 이동속 
도가 변하지 않으므로 이 일은 수평궤도에 있던 ᅀ JC 길이에 해 
당하는 차량의 질 량 ᅀ m 이 2요 높이 만큼 올라갈 때 의 포텐샬에 
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네르기의 증가량과 같아야 한다. 이때 ᅀ»3 = 뉴났이다. 따라 


서 7^ = 쑤ᅪᅀ^ 2 "이며 T = 2 ^ j - yRS , 된다. 결국 렬차의 처 

음속도 Vq 은 


하) 



6 . 1 ) 렌쯔의 규칙을 리용하여 회로에 생기는 전체 유도전동력을 
고찰해 보면 유도전류의 흐름방향이 시 계 바늘회 전 방향과 반대 
로 됨을 알수 있다. 그리고 옴의 법칙에 의해 


= /( i ? 1 + i ? 2 ) = 10 V 

또한 5에 대한 도선틀의 대칭성으로부터 
매개의 변에 생기는 유도전동력의 크기가 
같다는것도 판단할수 있다. 그 값을 <? 로 
표시하면 그림 과 갈은 회 로를 그릴수 있 
다. 이때 

爲 =! = 2.5 V 



成 



전원을 포함하고있는 회로에서의 옴의 법칙을 리용하여 수값 
계산을 하면 

U u = - S l =- 2 . 5 V , U 23 = IR 2 - S 1 = A . 5 V 
U 34 *= —Si = —2.5 V ， U^i = IR X — Si = 0. 5 V 
2 ) 문제의 그림 19 의 l 에서 닫긴회 로 안에서 자력선 

묶음의 시간적변화가 없으므로 여기서는 전체 유도전동력이 
령이여 야 한다. 이렇게 되자면 부분회로에 A ! RiA 4 

회로에 생기는 전동력 爲을 상쇄시키는 어떤 전원이 포함되 
는것으로 보아야 한다.따라서 이에 해당한 등가회로를 그리 
면 그림 1 와 같다. 
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U 미 

이때 전압계는 +극으로부터 一극으로 흐르는 전류 "와 전 
압계의 내부저항 /。의 승적값이 나타나게 되는데 /。값이 
대 단히 크므로 知 값은 거의 나 령 에 가깝다. (그러 나 Ry Iy 
는 유한한 값이다.) 이 닫긴회로에서 옴의 법칙은 
/지 +" 차 = 께-이=0 구 U l = IR X = 3 V 
꼭같은 리치로 문제의 그림 19의 C 에 해 당한 등가회 로는 
그림 l 와 같다. 이때 닫긴회로 에서의 전체유도 

전동력은 과 같다. 따라서 

IR { + I v R r =//?! + i 7 2 ^ Uy = S - IR x =lY 

문제의 그림 근에 해 당한 등가회로는 그림 n 와 같다. 

이 때닫긴회 로 A 3 V 3 A 4 A 3 에 서 의 유도전동력 은 령이 다. 그리 
고 도선틀에 서 A 3 A 4 부분의 저 항이 령이 므로 

U 3 = IyRy = 0 

7. 그림에서 직선 BC 와 구의 중심 O 를 
포함하는 평면내에서 레이자빛이 두 
번 굴절되는 행로는 BCDE 와 같다. 

여기서 BC 와 굴절빛선 DE 의 연장선 
들의 사귐 점 을 G 로 표시하였 다. 빛 의 B 
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굴절법칙에 의하면 

n 0 sin a = n sin p 

여 기서 a 와 /? 는 대 응하는 입사각과 굴절각이다. 그리 고 

sina = ! 이 다. 한편 문제 에 서 레이 자빛 의 진동수가 변하지 않 
r 

는다는 조건을 주었으므로 입사하는 빛량자의 운동량 p 와 두 
번 굴절된 후 빛량자의 운동량 p ， 는 갈아야 한다. 즉 



여기서 h 는 플랑크상수, c 는 진공속에서의 빛속도이다. 이때 P 
와，의 방향은 26> 만큼 다르다. 그림을 보면 
26 = 2(a-p) 

임을 기하학적으로 판정할수 있다. 이제 ? 를 ^ 토，규 를 
豆巧로 표시하면 

AP = 2Psin6> = 2—sin(9 
c 

여기서 AGNiN2 은 2 등변 3 각형이며 밑변 NiN 2 에서 정점 G 까지 
의 높이 GH 는 CD 와 평행이다. 따라서 빛량자의 운동량변화량 
AP 의 방향은 CD 에 수직 이면서 G 점으로부터 ◦점으로 향한다. 
한편 이 빛 량자가 작은 구와 호상작용하는 시 간 A/ 는 레 이 자빛 
이 구안에서 전파되는 시간으로 볼수 있다. 즉 
At = 2rcosl 
c« 0 /« 

우의 식 에서 오1은 구안에서 레이 자빛의 전파속도이 다. 뉴톤의 
n 

\P 

제2법칙에 의해 / = 으드 이므로 작은 구가 빛량자 1개에 주는 
At 

힘의 평균값은 

乂 _ AP _ n 0 hv sin 0 
At nr cos J3 

이 다. 뉴톤의 제 3 법 칙 에 의하면 빛량자 1개 가 구에 주는 힘 F 
는 / 와 크기 는 같고 방향은 반대 이 므로 
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F 一 n 0 hv sin 0 
nr cos 0 

이며 방향은 O 로부터 도로 향한다. 삼각공식들을 리용하여 우의 
식을 정리하면 

n^lhvl I r 2 -/ 2 1 

”r 2 [ i{nrln Q f-l 2 \ 

8. 1) 구의 운동궤도 

그림 1에서처럼 x , 기축과 자리표원점을 정하자. 이제 구가 
N 점까지 미끄러져내러왔는데 끈이 아직 끊어지지 않았다고 
하자. 이때 막대 기 에 꿰 여있는 고리는 B 위 치 에 있게 되 는데 
BN 은 x 축에 수직 으로 된다. 따라서 구의 x , 7 자리 표는 



2) N 점에서 구의 운동방정식 

끈의 질 량을 무시하므로 구와 접 촉하고있는 끈을 구의 한 부 
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분으로 보아도 된다 이때 구는 3가지 힘을 받는다. 그것은 
중력 mg 와 구 량쪽의 끈들이 구를 당기 는 힘 들이다. 이 두 
장력들의 방향은 각각 NA , 商 g 이며 크기는 서 로 같아야 
한다. 이 크기를 T 로 표시하자. 이 두 힘의 합력，의 크 
기는 

F = 2 T cos « 

여기서 각 a 는 AN 과 BN 사이의 각의 절반이며，의 방향은 
ZANB 의 2등분선방향이 다. 한편 AN 은 포물선의 초점 과 
점을 련결한 선분이므로 포물선의 성질로부터 N 점에서 포물 
선에 그은 수직선(법선)은 ZANB 의 2등분선으로 된다. 결 
국 힘，의 방향은 N 점에서 그은 법선방향과 일치된다. 이상 
의 고찰내용과 뉴론의 제2법칙，문제에서 보충적으로 설명한 
내 용들을 종합하면 N 점 에 서 구의 운동방정 식(법 선방향)은 

2 T cos a-mg cos a = m — 

으로 된다. 여 기서 요 는 N 점 에서 포물선의 곡률반경이며 u 
는 N 점 에 서 구의 속도이 다. 력학적에 네 르기 보존법 칙 에 의하 
면 여기서 v =、1‘之 gy 로 된다. 

3) 곡률반경 요의 계산 

끈이 끊어질 때 T = T d i 되므로 곡률반경 요와 사이의 관 
계만 밝히 면 이때의 구의 j 자리표를 이제는 알수 있게 되 
여 있 다. 이 를 위하여 다음과 갈은 한가지 방법 을 리용하겠 
다. 그림 L 에 우에서 고찰한 포물선궤도를 x 축에 대 칭되게 
하나 더 그려 놓았다. 이 때 새 로 그려진 곡선이 及■ 높이 에서 
수평 으로 던진 물체 의 운동궤 도라는것 을 쉽 게 추리할수 있 
다. 이러한 물체의 운동궤도가 포물선이라는것，그리고 이 
경 우에 힘관계 및 운동방정 식 은 우리 가 이 미 잘 알고있는 
내용들이다. 따라서 이러한 방법을 리용하면 운동방정식을 
풀지 않고도 력학적원리 에 기 초하여 물체 의 운동과정 을 알 
수 있고 또 N 의 대칭점 N ' 에서의 포물선의 곡률반경 요 와 
j 사이의 관계 (이것은 곧 N 점에서의 요 와 j 사이관계와 같 
다.)를 쉽게 알수 있다. 사실 수평으로 던진 물체가 땅겉면 
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에 떨어질 때까지 


■ 린 시간을 /라고 하면 

V 0 t = yll 2 -h 2 


N ' 위 치 에 서 물체 의 속도를 i / 라고 하면 력 학적 에 네 르기 보 
존법 칙 으로부터 V 2 =v 2 0 + 2g(H - BN') 로 되 므로 … 위 치 에 
서 법선방향의 운동방정식은 

v' 2 


이것은 곧 N 위치에서 포물선의 곡률반경과 같다. 그리고 
BN = BN ，= j 이므로 R = ^—^- 

COS 公 

4) 끈이 끊어지는 순간 구의 위치와 속도 I ；와 요를 운동방정식 
에 넣으면 장력 r 는 

T= mgl 
2 ( 1 - y ) 

r = 7； 일 때 끈이 끊이지며 이때의 구의 자리표를 (x d ， y d ) 
로 놓으면 우의 식으로부터 

녜 1 -쭘} 니 Wg { 변-(내 
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올림픽경연모의 문제 V 

1) 그림에서 원탁면이 매끈하고 끈은 
늘어나지 않으면서 부드러우므로 
끈이 끊어지지 않는 한 운동전 과 
정에 끈은 팽팽하게 당겨져있다. 

때문에 끈이 끊어지지 않은 상태 
에 서 물체 가 원탁면 우에 서 운동하 
는 전 과정에 물체의 운동속도방향이 당겨져있는 끈에 수 
직이므로 끈에 작용하는 장력은 일을 수행하지 않는다. 따 
라서 물체의 운동속도의 크기가 변하지 않는다. 끈이 끊어 
지는 순간에 당겨져있는 끈(직선부분)의 길이가 X ， 물체의 
운동속도가。였다고 하면 ~ = &이 며 따라서 끈이 물체 
를 당기는 장력은 물체속도의 방향만 변화시키며 결국 물 
체 에 대 한 향심 력의 역할만 하게 된다. 즉 

To = mvl = nwl 수 x = ^ = 0 . 6m 

x x T 0 

2) 끈이 끊어지는 순간 물체가 원탁면우의 P 점에 있었다고 하 
자. 여기서 BP 는 끈이 팽팽히 당겨진 부분이다. 

그리 고 물체 의 속도 해 의 방향은 이 에 수직 이다. 문제 의 조 
건으로부터 OB 丄 BP 이 다. 따라서 물체 가 원탁면에서 리탈 
되 는 순간에도 그의 속도는 역 시 하) 이 다. 물체 가 원탁면우 
에서 떨어진 다음에는 巧속도로 수평으로 던진 물체로 된다. 
이 불체가 수평방향으로 운동한 시간을 ᄉ하고 하면 
好 = |안 2 (수직방향으로 떨어진 높이) 

로 되며 이 물체가 수평방향으로 이동한 거리 어는 
칙 = V 

따라서 원탁의 중심 ◦로부터 물체가 떨어진 위치까지의 수 
평거리 S 는 
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S = ^(S { + 、 jR 2 - x 2 ) 2 + x 2 = 

= 니 " +x 2 =2. 5m 

2. 금속막대기가 내려오는 속도가 ^일 때 회로에 생기는 유도전동 
력 爲와 전원의 전동력 의 방향은 반대로 된다. 이때 회 로에 
서 시 계바늘운동방향과 반대 방향으로 흐르는 전류의 세기，는 
모 S i ~ S ~ Blv _<?_<?左 

R+r R+r 

이다. 여기서 爲 은 유도권선 쇼 에서 생기는 유도전동력이다. 
이 전류가 자기마당속에서 받게 되는 자기힘은 
f = bii = BKBIv-S- S l ) 

R + r 

로 된다. I ；가 작을 때 에는，가 부의 값으로 되 며 수직아래방 
향으로 향한다. v A 커짐에 따라，는 부의 값으로부터 정의 
값으로 변하며 최대속도에 이르렀을 때는 
F = mg, 爲=0 
BliBlv - S ) 
mg= R + r 

으로 되며 합력은 0으로 된다. 결국 막대기가 가지게 되는 최 
대 락하속도는 


ᄍ최대 = 


mg(R + r) 
( Bl ) 2 


+ - = 122.5 m/s 


3. 우선 그림의 r-r 선도에서 주어진 상태방정식을 리용하여 순환 
과정 을 P -厂선도에 그려 보자. 우에서 주어 진 1구>2과정의 방 
정 식 을，厂로 표시 하면 


P = 2RT^l - 1 pv\ji = -Rp 2 T x V + 2RpT x 


이 과정 은 선도에서 직 선으로 나타난다. 2여 • 3과정 에는 

r 와 r 가 비 례 하므로 등압과정 이며 선도에서는 r 축에 

평행이면서 상태점 2를 지나는 직선으로 표시된다. 이 과정의 


방정식은 P = P 々 된다. 3—1 과정의 방정식은 P = Rfi 2 T r V 로 
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표시되므로 p-r 선도에서 원점을 지나는 직선의 일부분으로 
될것 이 다. 다음으로 선도에서 의 1，2，3점 에 해 당한 자리 
표들을 각각 (Pi, V x ), (P 2 , V 2 ), (P 3 , 厂 3 )으로 표시 하자. 문제 에 
서 준 1니>2과정의 방정식으로부터 

Fi= | ， Vi= ip = l Vi 

상태방정식들을 리용하면 

p'=m\ ’ p 2 =\rpt 1 =^p 1 

이로부터 상태점 3에서의 체적。은 



로 된다. 이상의 고찰내용들을 
종합하여 P-V 선도에 그리면 
이 순환과정이 그림에서와 같이 

P , 

떼) 

2등변3각형으로 표시된다. 

는 1 _ 


사、 

한 순환과정에 기체가 외부계 

Li 

(fvs) | 기 2 야) 

에 수행한 일 은 이 2등변3각 
형의 면적으로 되므로 



U ^ 知 


A = ^{P x -P 2 ){V 2 -V,) = Q.2hRT x 


4. 1) 그림에서 A 와 九 를 련결하는 
직선의 연장선이 빛축과 사귀 
는 점 가 렌즈중심의 위치 
로 된다. 

LL ' 는 렌즈의 크기 를 표시한 
것이다. A 점으로부터 빛축에 
평행되게 그은 직선과 LL ' 의 사귐점을 A ᅳ하고 하자. 다음 
A ' 와 A " 를 련결한 직선의 연장선이 빛축과 사귀는 점을 F 
로 표시하면 이것이 렌즈의 초점으로 된다. ◦"에 대한 표의 
대칭점 F ' 도 다른 하나의 초점이다. 

2) 2개의 실영상과 3개의 허 영상이 있다. ④, ⑤는 실영상이고 
①, ②, ③은 허 영 상이다. 
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3) 그림 에 표시해준것과 같다. 

5. (노변이 자기 마당구역 의 웃경 계 PF 에 도착한 순간에 도선틀의 
락하속도를 라고 하면 하 2 =mgA 로 된다. 문제의 조건을 

고려 해 보면 dc 변 이 자기 마당구역안에 들어 선 다음부터 자기힘 의 
작용을 받지만 일정한 구간까지는 여전히 가속되면서 락하한다 
는것을 알수 있다. dc 변과 PP ' 사이의 거리가 ᅀ爲로 될 때 도선 
틀의 락하속도가 최대값에 이르렀다고 하고 이때의 속도를 y 0 
이라고 하자. 이 순간에 도선틀에서 생기는 유도전동력은 
容三파〜이며 도선틀로 흐르는 전류의 세기는 

씨 

R R 

도선틀에 작용하는 자기힘 은 

f = Bl l I = ^ - 

이다. 도선틀의 락하속도가 최대로 되자면 이 자기힘과 중력이 
비겨야 하므로 



한편 dc 변이 만큼 락하하는 동안 중력이 수행한 일을 
쪄(끼 = »방ᅀ均)，자기 힘 이 수행 한 일 을。이 라고 하면 에 네 르기 
보존법 칙 에 의해 

1 1 0 
W l +W 2 =-mv 0 --mv 1 

따라서 자기힘 이 수행한 일 은 

W 2 =-mgAh l + m ^^ 一一 mgh 

도선틀의 속도가 心에 이른 다음부터는 등속으로 락하하게 되 
는데 dc 변 이 A/? 2 =/ 2 -A 식 만큼 등속운동하면 ab 변 이 PF 에 이 
르게 될것이며 이때부터는 도선틀전체가 자기마당속에 들어오 
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게 된 다. 이 때 까지 중력 이 수행한 일 을 W [, 자기힘 이 수행한 
일을 키로 표시하면 끼' +， 2 ' = o 으로 되여야 한다. 도선틀전체 
가 자기 마당속에 들어 온 다음부터 dc 변 이 QQ ' 에 도착할 때 까 
지 는 도선틀전체 에 작용하는 암폐 아힘 이 0이 므로 그가 수행하 
는 일도 0이 다. 따라서 전체 과정에 자기힘 이 수행하는 일은 

W = - m gi h + l 2) + ^f 

6. 1) 지 구질 량을 M 지， 탐측기(부가설 비 포함) 질 량을 m 이 라고 하 
면 지구겉면근방에서 탐측기의 운동에네르기 직『와 만유인력 
포레 샬 E P 는 각각 

五' = i wy 2 ， e p = -G 쓰쁘 

K 2 ， P 요지 

탐측기가 인공행성으로 되였을 때 그의 만유인력포텐샬은 
하 = 0으로 볼수 있고 지구에 대한 그의 상대속도도 령이므 
로 타=0으로 볼수 있다. 결국 력학적에네르기보존법칙에 
의 해 

^- G ^ = 0 

2 요지 

이로부터 

시巧 ■、되 = 1.12xl0 4 m/s 

2) 인공행성 이 된 탐측기를 화성 에 보내 자면 반드시 적당한 시 
각을 택하여 람측기 를 싣 고있는 로케 트발동기 를 시 동시 킴 으 
로써 탐측기가 문제의 그림 1에 보여준 타원궤도를 따라 
화성궤도와의 내접점에 도착하도록 해야 이 위치에서 화성 
과 만나게 할수 있다. 때문에 반드시 람측기와 화성의 상대 
위치를 고려하여 이러한 발사시간을 정해야 한다. 그런데 
지 구의 공전궤 도우에 서 탐측기 의 운동주기 化과 지 구의 공 
전주기 저는 같다. 즉 

r 탐 =7 ;】 =365d 
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케 플레 르 제 3법 칙 에 의 하여 화성 의 공전주기 7^ 는 
r 화 =365ᅪ1. 5 3 d = 671 d 
탐측기가 운동하게 되는 타원궤도의 긴 반경은 
쇼土^천성 1.25 次 o 

따라서 이 타원궤도에서 탐측기의 운동주기 파는 
r 4=365 Vl .25 3 d = 510 d 

그러므로 탐측기가 발사된 시각부터 화성궤도에 들어설 때까 
지 걸리는 시간은 

도 = 255 d 
2 

탐측기가 발사되기 전에 태양주위를 도는 각속도 은 

= 切지 =-|^^- = 0-9867 d 

태양주위를 도는 화성의 각속도 ® 화은 


_ 360° 이。내 

^ = 6l7d = 0 ' 537 /d 

람측기 가 화성 궤 도까지 도착하는데 255 d 가 요구되 는데 이 
동안에 화성이 돌아가는 각거리는 

으유 = 0.537°/ dx 255 d = 137° 

결국 탐측기를 발사하는 순간에 화성은 탐측기가 화성궤도에 
들어 서 는 위 치 로부터 137ᄋ만 한 각거 리앞에 있 어 야 하며 이 
순간에 탐측기와 화성사이의 각거 리는 
180° -137° =43° 


만큼 차이나야 한다. 

문제조건에 의해 어느해 3월 1 
일 Oh 에 탐측기와 화성사이의 
각거 리 가 60° (화성 이 앞에，람 
측기는 뒤에)임을 알고있다. 이 
각거리가 43° 되자면 일정한 시 
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탐측기 발사위지 



간을 기 다려 야 한다. 이 시간을 날자로 계산하여 /라고 하 
자. 그러면 

60° -43° = 切 탐/-®회 / 

따라서 

f = 60°-43° =37 .86d«38d 

^람 一 이화 

즉 탐측기의 발사날자는 3 월 1 일로부터 38 일후 4 월 7 일로 
정해야 한다. 

7. 문제의 조건으로부터 다음과 갈은것을 알수 있다. 처음에 A 속 
에 있던 He 기체의 질량은 m He =4.003xl0_ 3 kg, B 속에 있던 
Kr 기체의 질 량은 w Kr =83.8xlO _3 kg , C 속에 있던 Xe 기체의 
질량은 m Xe =131.3xl0_ 3 kg 이였는데 이 기체들을 혼합한 후 
A 속에 있던 He 의 1/3 은 B 속으로, 다음 1/3 은 C 속으로 들어 
갔다. 이때 He 의 중력포렌샬의 증가량은 

^He = + ^ m He g {-2 h ) = m He gh 

또한 B 속에 있던 Kr 의 1/3 은 A 속으로，다음 1/3 은 C 속으로 
들어갔으므로 Kr 의 중력포렌 샬증가량은 

=^ m kl gh + ^ m kr g (- h ) = 0 

C 속에 있던 Xe 의 1/3 은 A 속으로, 다음 1/3 은 B 속으로 들어 
갔으므로 Xe 의 중력포렌샬증가량은 

AE Xe =^ m xeg ft + ^ m Xe g (2 h ) = m Xe gh 
따라서 기체를 혼합한 후 중력포렌샬의 전체 증가량은 

A 月규 = ᅀ及 He = AE kr + AE Xe = (m Xe - m He )gh 
그런데 구는 단열되 여있고 외 부힘 이 수행하는 일도 없으므로 
중력포렌샬이 증가되면 그만큼 내부에네르기가 감소되여야 한 
다. 한편 기체의 체적 이 일정하므로 기체는 일을 수행하지 않 
는다. 결 국 열 력학제1법 칙 으로부터 이 경 우에 혼합기 체 에 준 
열량은 내부에네르기의 증가량과 같아야 한다. 그런데 리상기 
체의 내부네르기는 온도만의 함수이고 체적에 무관계하므로 온 
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도의 변화량이 같아야 한다. 따라서 체적이 일정할 때 내부에 
네르기의 증가량은 임의의 과정을 거치는 리상기체에서의 내부 
에네르기의 증가량과 같게 된다. 문제의 조건에 의해 고찰하는 
리상기체 가 모두 3아이 라는데 주의를 돌리면 

公 E p = - ■“ 뉴 R 노 T 

이 식의 오른변은 기체에서 내부에네르기의 감소량이며 Ar 는 
기체에서 온도의 증가량이다. 이로부터 

AT _ 2(w Xe -m He )g 쇼 

_ 9R 

요 = 8.31JAK.mol) 임 을 고려하여 값을 계 산하면 
Ar = -3.3xlO- 2 K 

따라서 혼합기체의 온도는 3.3xl(T 2 K 만큼 낮아진다. 

8. 1) 탑의 밑부분을 포렌샬에네르기의 기준점으로 잡으면 에네르 
기보존법칙에 의해 

hv 0 + m 0 gH = hv + 0, m 0 c 2 = hv 0 

따라서 

v = i i + ^ y ° 

이 며 v>v Q 으로 된다. 결국 빛량자의 색 갈이 붉은색 쪽으로 
변한다. 

2) 탑의 밑부분을 포텐샬에네르기의 기준점으로 잡으면 에네르 
기보존법칙에 의해 

hv 0 — m 0 gH = hv + 0, m 0 c 2 = hv 0 

결국 

v 사 1- 를 jv 0 , v<v 0 

이때에는 빛량자의 색갈이 보라색쪽으로 변한다. 

3) 포텐샬에네르기가 령인 위치가 무한히 먼곳이므로 에네르기 
보존법칙에 의해 
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hv 0 - GM r° =hv x + 0, m 0 c 2 = hv 0 , 


"I 分 


,、 M c 2 Z 

4) — = - 

R G(Z + 1) 

5) Z 0 《 Z《1 이므로 


M _ RZ 

삶 0 ^0^0 

따라서 

p_ _ M f rX 3 _ ( r\ 2 _Z_ _ 150 

구게띠 '지 ^=0.007 3 2 


xlO 6 
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